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PREFACE 


EFFBCTtVE  1  JIILY  1988,  THE  SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES  (SOCS) 

REPLACED  IND  OTHER  USAFBTAC  PRODUCTS  OF  LORO  STANDING:  THE  RUSSMO  (REVISED 
UNIFORM  SUMtARY  OP  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS)  AND  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARY).  RUSSWOS  AND  LISOCS  NOW  IN  EXISTENCE  WILL  CON¬ 
TINUE  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARE  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  HAS  BEEN  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
HAS  INTRODUCED  IN  THE  EARLY  1940 'S  AS  THE  'SFCSUM,*  OR  'SURFACE  SUEMARY.'  THE 
ORIGINAL  'USSMO,'  OR  'UNIFORM  SUMMARY  CSF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS,'  DEBUTED 
IN  1946.  THE  USSMO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THE  'RUSSWO'  AND  THE  'LISOCS.  •  IT 
FINALLY  BECAME  THE  NEW  'SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES'  OR  'SOCS'  IN 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFETAC’S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  NC  28801-2723.  HERB,  CLIMATOLOGISTS  USB  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  SUIttARIZE  HEATHER  OBSERVKIIOHS  COLLECTED  FROM  SEIECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAN,  AND  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SIDMARIES  ARB  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  BEEN  COLLECTED,  QUALITY-CONTEOLLED,  AND  STORED  IN  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  WEATHER  OBSERVATION  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OF  THIS  PRODUCT  ONLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
BIGHT  (A-H).  THE  ADDITIONS  ARB  THE  CROSSWIHD  AND  BEATING-COOLING  DEGREE  DAY  SUMMARIES. 
PRECEDING  BACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OP  THE  DATA,  AND  AN  EXPLANATION  OF  HOW  THE  DATA  IS  PRESENTED. 
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rnTRODUCnOR 


STKTIOII  PERIOD  OF  RECORD. 

SOURLY  DATA:  OCT  81  -  SEP  91  (AIENAYS). 

SOTtttRY  OF  DAY  DATA:  APR  42  -  JUH  46,  JUL  51  -  NOV  60,  FEB  75  -  SEP  91  (FULL  TIME). 

SUMMARY  OF  DAY  DATA:  DEC  60  -  JAR  75  (PART  TIME). 

SOURS  SUMMARIZED:  0000  LST  THROUGH  2300  LST. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUM1ARIBS  ARE  COMPILED  FROM  'HOURLY  OBSERVATIONS’  AND/ 

OR  SUIMARY  OF  DAY  DATA,’  DEPENDING  OR  IHE  PHENOMENA  OR  OCCURRENCE  BEING 

SUIMARIZED.  THE  TWO  SOURCES  ABE  DEFINED  IN  ’TERMS  EXPLAINED.’ 

TERMS  EXPLAINED: 

BIVARIATE  DISTRIBUTION:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  GIVES  THE  JOINT  DIS¬ 
TRIBUTIONS  OF  TWO  RELATED  VARIABLES.  AN  EXAMPLE  IS  THE  BIVARIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  OF  CEILING  AND  VISIBILITIES  IN  PART  D.  EACH  ROW  AND  EACH  COL¬ 
UMN  OF  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  IS  A  FREQUENCY  DISTRIBUTION.  JOINT  FREQ¬ 
UENCIES  ARB  FOUND  AT  THE  ROW-COLUMN  INTERSECTIONS. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  OH  AWS 
FtXUiS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SUmARY  OF  DAY  (SOD)  DATA:  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 
SOURCES,  INCLUDING  HOURLY  OBSERVATIONS,  SPECIAL  OBSERVATIONS,  REMARKS,  AND 
ACTUAL  ’SUMMARY  OF  DAY’  DATA  RECORDED  IN  COLUMNS  44-73  OF  AWS  FORMS  lO/lOA 
(OR  BQUIVALEHT)  FOR  ANY  GIVEN  DAY.  NOTE:  EXTRB1ES  OCCURRING  DURING  HOH- 
OFERATIONAL  HOURS  AND/OR  DAYS  ARB  ROT  REFLECTED  IN  THESE  SUMMARIES. 

mean:  the  sun  of  all  the  values  DIVIDED  BY  THE  HUMBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  AMOUNT:  ANY  PRECIPITATION  OR  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 
TRACE. 

MEDIAN:  THE  MIDDLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  ARE  IN  ASCENDING  ORDER.  IF  THE 
NUMBER  OF  VALUES  16  EVEN,  THE  MEDIAN  IS  HALFWAY  BETWEEN  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF):  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  NUM¬ 
BER  OF  TIMES  A  GIVER  COUNT  OR  EVENT  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF),  WHERE  THE  FREQUENCY  (NUMBER  OF 
OCCURRENCES)  IS  GIVEN  AS  A  PERCENT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IN  THE 
SAMPLE  (PERIOD  SUIMARIZED).  FOR  EXAMPLE,  IF  SNCW  FELL  ON  5  OUT  OF  100  DAYS 
WE  COULD  EXPRESS  THE  ’PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY’  OF  SNOW  AS  5  PERCENT 
OVER  THE  100-DAY  PERIOD.  HAY  BE  USED  INTERCHANGEABLY  WITH  ’PERCENT  FREQUENCY 
OP  OCCURRENCE.’ 

PERIOD  OF  RECORD:  THE  SIZE  OF  THE  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE,  IN  YEARS. 
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FRBCIPITKTiaN:  A  TERH  THAT  INCLUDES  BOTH  LIQUID  PRECIPITATION  AND  WATER 
BQUIVALERT. 

S1MDARD  DEVIATION:  A  MEASURE  OF  DISPERSION  ON  THE  VARIABILITY  OF  THE 
QUANTITY  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITHMETIC  MEAN.  THE  LARGER  THE  STANDARD 
DEVIATION,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 


TIME  OONVENTIOHS:  ALL  TIMES  IN  THE  SOCS  ARE  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TIME 

(LST).  USERS  SHOULD  MAKE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SIMORIES  THAT  SHOW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUMMARIZED  USING  THE 
FOLLOWING  STANDARD  I-HOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

0300-0500 

0600-0800 

0900-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


NdTE  1.  DURING  PART  TIME 
SIGNIFICANT  SHCHTFALLS 


PERIODS,  THE  FIRST  AND  LAST 
IN  OBSERVATICm  COUNTS. 


3-BOUR  PERIODS  MAY  HAVE 


ABBREVIATIONS  USED: 


MfT 

AMOUNT 

LT 

LESS  THAN 

ANH 

ANNUAL 

M 

METER 

BAjRO 

BAROMETER 

MB 

MILLIBAR 

C 

CENTIGRADE  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SECOND 

DEO 

DEGREE 

M8L 

MEAN  S5A  LEVEL 

DB 

DRY  BULB  TBtPBRATURE 

MBAS 

MEASURABLE 

DP 

DEW  POINT  TEMPERATURE 

WO. 

NUMBER 

IBQ 

EQUAL 

OBS 

OBSERVATION 

F 

FAHRENHEIT 

OBST 

OBSTRUCTION 

FRZ6 

FREEZING 

POP 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRBCIP 

PRECIPITATION 

GB 

GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 

SD 

STANDARD  DEVIATION 

orr 

GREENWICH  MEAN  TIME 

SOD 

SUmARY  OF  DAY 

or 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

HQ 

INCHES  OF  MERCURY 

TSTM 

THUNDERSTORM 

HT 

HEIGHT 

VSBY 

VISIBILITY 

KT3 

KNOTS 

VSN 

VISION 

LB 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

WB 

WET  BULB  TQ1PERATURE 

LST 

LOCAL  STANDARD  TIME 

WBAW 

AWS  FORM  lO/lOA 

UTC 

♦COORDINATED  UNIVERSAL  TIME 

SUMtART  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  DATA  PRECEDES  EACH  PART  IN  THE  SOCS. 
*  UTC  REPLACED  GHT  OH  1  AUGUST  1988 


NOTE:  OL-A/U8AFBTAC  DERIVES  STATION  LATITUDB/LONGITUDB  COORDINATES  AND  AIRFIELD  ELEVATION 
DATA  FROM  THE  AWS  MASTER  STATION  CATALOG.  THIS  INFORMATION  IS  PRESENTED  ON  THE  AWS  CLIMATIC 
BRIEF  FOR  EACH  STATION.  THE  STATION  DATA  l«Y  DIFFER  FROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THE 
SOCS  STATION  HISTORY  (DATA  SUPPLIED  BY  AWS  UNITS).  THE  STATION  DATA  MAY  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  DOD  FLIGHT  INFORMATION  PUBLICATICWS  (FLIP). 
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STATION  HO. 

ON  SUMfARY 

STATION  NAME 

LATITUDE 

LONGITUDE 

FLD  ELEV  (FT) 

CALL  SIGN 

WHO  NMBR 

747810 

MOODY  AFB/VALDOSTA,  GA 

N  30  58 

W  083  12 

233 

VAD 

74781 

STATION  LOCATION  AND  INSTRUMENTATION  HISTORY 


Nmbr 

of 

Loc 

OBOGNAPBICAL  LOCATION  fi  NAME 

Typo 

of 

Station 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Elev  Above  MSL 

OBS 

PER 

DAY 

From 

To 

FLD  (FT) 

BAPD  (FT) 

M 

Moody  Fleld/Valdosta ,  GA 

AAF 

Apr  42 

Nov  43 

N  30  58 

W  083  12 

N/A 

240 

24 

Same 

Same 

Dec  43 

Jun  46 

Same 

Same 

237 

Same 

24 

■■ 

Moody  AFB/Valdosta ,  GA 

AFB 

Jul  51 

Mar  53 

Seune 

Same 

231 

Same 

24 

■■ 

Sans 

Same 

Mar  53 

Nov  60 

Same 

Same 

243 

Same 

24 

5 

Sane 

Sana 

Dec  60 

Aug  63 

Same 

Same 

Same 

Same 

16 

6 

Sana 

Same 

Sep  63 

Nov  63 

Same 

Same 

Same 

Same 

24 

7 

Sane 

Same 

Dec  63 

Jan  75 

Same 

Same 

Same 

Same 

16 

8 

Sana 

Same 

Feb  75 

Feb  76 

Seoie 

Same 

233 

Same 

24 

9 

Saae 

Same 

Mar  76 

Jan  89 

Same 

Same 

Same 

239 

24 

Nmbr 

of 

Loc 

Data  of 
CJianga 

SURFACE  HIND  EQUIPMENT  INFORMATION  | 

LOCATION  1 

1  TYPE  OF  1 
1  TRANSMITTER  1 

1  TYPE  OF  1 
1  RECORDER  | 

1  HT  ABOVE  1 
1  GROUND 

1  MENT,  OR  REASON  FOR  CHANGE 

1 

Apr  42 

NH  section  of  OPS  bldg  I 

Anemometer 

N/A 

12  ft 

2 

JUn  42 

Same  ! 

Same 

Same 

35  ft 

3 

Aug  42 

Same 

S^uDe 

Same 

49  ft 

4 

Mar  53 

On  N  comer  of  Baseops  bldg 

Selsyn 

Same 

37  ft 

5 

Jun  54 

Atop  wea  station 

Same 

FO-2 

40  ft 

6 

Apr  60 

Hldpt  between  active  rwye 

AN/GMQ-ll 

Same 

13  ft 

7 

Mar  76 

Same 

AH/aiQ-20 

RO-362 

Same 

8 

Jan  88 

1. Midpoint  rwy  18L 

Same 

Same 

13  ft 

2. Midpoint  ny  36R 

Same 

8  ft 

3 
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g;  g;  g:  g; 


PPPPPPPP  AAAIUy^  RRRRRRAR 

PPPPPPPPP  AMUUUUUi  RRRRHRRRR 

PP  PP  AA  AA  RR  FR 

PP  PP  AA  AA  RR  RR 

PPPPPPPPP  AA  AA  RRRRRRRRR 

PPPPPPPP  AAAAAAAAAA  RRRRRRRR 

AAAAAAAAAA  RR  RR 

AA  AA  RR  RR 

AA  AA  RR  RR 

AA  AA  RR  RR 


TrrrrrrTTT 

AAAAAA 

•rrrrrrrrx'x 

AAAAAAAA 

TI 

AA 

AA 

TT 

AA 

AA 

TI 

AA 

AA 

TT 

AAAAAAAAAA 

TT 

AAAAAAAAAA 

TT 

AA 

AA 

TT 

AA 

AA 

TT 

AA 

AA 
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PART  A 


AIMOSPBERIC  PHBNOHENA  SIOIMARIBS 

THIS  PART  SUHMAlUJaBS  SPBCIFIBi;  ATMOSPHERIC  PHENCHBNA  IH  CATEGORIES  AS  FOLLOWS: 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  THUNDERSTORMS,  TORNADOES,  AND  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITATION:  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  u.1  Fi^EBZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPITATION:  SNOW,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNOW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SNOW  PELLETS  BECAME  1K3WN  AS  SMALL  BAIL. 

BAIL:  ALL  OCCURRENCES  OP  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MORE  THAN  CWE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IN  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OP  PERCENTAGES  IH  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY. 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SMOKE  MfO/OR  HAZE:  SMOKE,  HAZE,  OR  COMBINATIONS  OF  IHE  TWO. 

HLOHIHG  SNOW:  ALL  REPORTS  OP  BLOWING  SHOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  REPORTED. 

DUHT  AND/OR  SAND:  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SARD,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BLCWING  SPRAT:  THE  *ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION’  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 
SPRAY,  IF  AND  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAN  ONE  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PHENOMENA — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHCWN.  THE  DATA  WAS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-aOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 
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SPECIFIED  PRENOHENA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCE  (POF). 

THIS  TABLE  IS  THE  ONLY  ONE  IN  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FROM  SU(*1ARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SUmARIZED  HONTHLY  AND  ANNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. 

THUNDERSTORMS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  OBSERVATION.  DATA  IS  SUMMARIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHENOMENA  VS  WIND  DIRECTION — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUMMARY  OP  M10NTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COtiBINED.  WIND 
DIRECTION  CATEGORIES  ARE  AS  SPBCIFIH)  BY  THE  LOCAL  WEATHER  STATION. 


NOTE  1:  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHANGED  WITH  TIME.  MKTAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (ON  AWS  FORMS  lO/lOA)  AIH)  TRANSMIT  LONGLINE  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHENOMtENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAB  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IN  JANUARY  1970,  MffiTAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  AND  HAZE,  ONLY  TBS  RAIN  WAS  TRANSMUTTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFETAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (AND  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMMARIES  FOR  MIETAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARB  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

NOTE  2;  FCHtEIGN  MfETAR  REPORTING  STATIONS  FREQUENTLY  DO  NOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEED  1000  METERS. 


NOTE  3:  A  VALUE  OF  ’.O'  IB  ANY  SUMMARY  REPRESENTS  ONE  OR  M»RE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
AGGREGATE,  AM10UNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

NOTE  4:  DURING  PART  TIMffi  PERIODS,  THESE  TABLES  MAY  ROT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WEEKEND  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 
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OPKRKriHG  LOCATIOH  *A' 
USAFEXAC,  ASHEVILLB  RC 


FERCEHTAGS  frequency  of  hours  with  various  AmOSPBERIC  PHENOMENA 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NUMBER: 

747810 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  + 

MOODY  AFB/VALDOSTA  6A 

5 

PERIOD 

Moirre: 

OF  RECORD 

JAN 

:  OCT  81 

-  SEP  91 

BOURS  1 
(LST)  1 

TSTMS 

LIQUID 

PRBCIF 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKB 

S/OR 

haze 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

&/0R 

SARD 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.2 

13.9 

.2 

14.1 

28.0 

2.3 

44.3 

930 

03-05 

.1 

14.4 

14.4 

35.2 

2.9 

52.5 

930 

06-08 

.1 

15.9 

15.9 

38.4 

5.5 

59.8 

930 

09-11 

.4 

14.1 

.2 

14.3 

28.2 

11.8 

54.3 

930 

12-14 

.5 

10.0 

10.0 

15.6 

4.8 

30.4 

930 

15-17 

.3 

10.1 

.1 

10.2 

11.8 

4.9 

27.0 

930 

18-20 

.8 

11.2 

.1 

11.3 

14.0 

3.5 

28.8 

930 

21-23 

.1 

12.5 

.1 

12.6 

17.8 

3.3 

33.8 

930 

ALL 

BOURB 

.3 

12.8 

.0 

.1 

12.8 

23.6 

4.9 

41.4 

7440 

MONTH; 

FEB 

00-02 

1.2 

9.8 

.1 

9.9 

24.8 

8.3 

43.0 

846 

03-05 

1.3 

10.8 

10.8 

33.1 

7.2 

51.1 

846 

06-08 

1.2 

12.1 

.2 

12.3 

39-1 

10.5 

61.9 

846 

09-11 

1.5 

10.9 

.4 

11.2 

24.8 

17.4 

53.4 

846 

12-14 

1.4 

10.3 

.1 

10.4 

12.8 

9.2 

.1 

32.5 

846 

15-17 

1.4 

8.9 

.1 

9.0 

8.9 

6.0 

.4 

24.2 

846 

18-20 

1.3 

7.9 

.2 

8.2 

10.0 

4.6 

22.8 

846 

21-23 

.6 

9.5 

.1 

9.6 

14.8 

7.9 

32.3 

846 

ALL 

BOURS 

1.2 

10.0 

.2 

10.2 

21.0 

8.9 

.1 

40.2 

6768 
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OFERATIRG  lACATIOH  'A*  PERCENTAGE  FRBQUENCT  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHBVnJ.B  HC  FROM  Ba(JRI.¥  OBSERVATIONS 


STAnOH  HUMBER: 

747810 

STATION  NAMB: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

MOODY  AFB/VALDOSTA  QA 

5 

PERIOD 

MONTH; 

OF  RECORD:  OCT  81 

MAR 

-  SEP  91 

HOURS  1 
(LST)  I 

TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

POO 

SMOKE 

fi/OR 

HAZE 

BLCWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

1.4 

8.5 

8.5 

23.7 

7.3 

39.5 

930 

03-05 

2.5 

10.6 

10.6 

36.2 

6.8 

53.7 

930 

06-08 

1.5 

10.3 

10.3 

46.1 

13.7 

70.1 

930 

09-11 

1.4 

8.2 

8.2 

17.0 

15.3 

40.4 

930 

12-14 

1.4 

7.5 

7.5 

4.4 

8.5 

.3 

20.8 

930 

15-17 

1.7 

9.0 

9.0 

5.6 

4.7 

.3 

19.7 

930 

18-20 

1.6 

8.6 

8.6 

8.3 

6.1 

.1 

23.1 

930 

21-23 

1.5 

8.0 

8.0 

11.5 

5.9 

25.4 

930 

ALL 

HOURS 

1.6 

8.8 

8.8 

19.1 

8.5 

.1 

36.6 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

1.0 

5.0 

5.0 

15.4 

6.9 

27.3 

900 

03-05 

1.7 

6.t 

6.1 

29.3 

6.4 

41.9 

900 

1 

06-06 

1 

1.6 

5.6 

5.6 

38.8 

16.6 

60.9 

900 

09-11 

1.3 

6.0 

6.0 

7.2 

14.5 

27.7 

699 

12-14 

1.1 

5.8 

5.8 

2.3 

8.1 

16.2 

900 

15-17 

1.2 

4.4 

4.4 

2.4 

8.3 

.2 

15.4 

900 

18-20 

2.1 

4.8 

4.8 

3.6 

7.9 

16.2 

900 

21-23 

1.0 

5.1 

5.1 

6.6 

8.7 

20.3 

900 

ALL 

HOURS 

1.4 

5.3 

5.3 

13.2 

9.7 

.0 

28.3 

7199 
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aPBRKTIIlG  LOCKnOII  'A'  PERCERTAGE  FEBQUEIICY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAPEXAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSBRVATIOHS 

SIATIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAUX>STA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO 

UTCs  ♦  5 

HOOTS: 

MAY 

HOURS 

(LOT) 

TSIMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREES 

PRBCIP 

FROZEN  HAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOEE 

6/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OP 

OBS 

00-02 

.3 

2.8 

2.8 

20.8 

7.4 

31.0 

930 

03-05 

.2 

2.8 

2.8 

40.8 

9.0 

52.6 

930 

06-08 

.3 

2.9 

2.9 

46.1 

22.7 

71.7 

930 

09-11 

.5 

2.6 

2.6 

6.1 

20.4 

29.1 

930 

12-14 

2.9 

3.5 

3.5 

2.2 

12.5 

.2 

18.4 

930 

15-17 

5.7 

6.1 

6.1 

1.3 

10.2 

.2 

17.8 

930 

18-20 

5.4 

6.2 

6.2 

2.3 

10.4 

18.9 

930 

21-23 

2.6 

3.5 

3.5 

7.0 

8.6 

19.1 

930 

ALL 

HOURS 

2.2 

3.8 

3.8 

15.8 

12.7 

.1 

32.3 

7440 

MONTH: 

JUN 

00-02 

1.2 

3.6 

3.6 

24.3 

15.7 

43.6 

900 

03-05 

.2 

3.3 

3.3 

49.0 

14.7 

67,0 

900 

06-08 

.7 

2.9 

2.9 

54.4 

28.1 

85.4 

900 

09-11 

1.1 

3.4 

3.4 

5.8 

32.8 

42.0 

900 

12-14 

4.0 

6.2 

6.2 

2.2 

27.1 

35.6 

900 

15-17 

9.0 

9.6 

9.6 

2.4 

23.2 

35.2 

900 

18-20 

10.1 

10.2 

10.2 

5.7 

19.1 

.1 

35.1 

900 

21-23 

4.4 

C.9 

6.9 

9.8 

18.7 

35.3 

900 

ALL 

HOURS 

3.8 

5.8 

5.8 

19.2 

22.4 

.0 

47.4 

7200 
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OPBRATIHO  LOCKTIOR  ’A*  PBRCBNTAGB  FREQUENCY  OF  BOURS  WIIB  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  QA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTH: 

JUL 

BOURS 

(LSX) 

1  TSIMS 

LIQUID 

PRECIP 

FRBEZ 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

&/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.9 

2.6 

2.6 

27.4 

13.7 

43.7 

930 

03-05 

.6 

2.3 

2.3 

43.4 

12.6 

58.3 

930 

06-08 

1.0 

2.8 

2.8 

53.3 

26.8 

82.9 

930 

09-11 

1.1 

3.2 

3.2 

7.2 

34.9 

45.4 

930 

12-14 

6.9 

6.5 

6.5 

1.6 

30.9 

38.9 

930 

15-17 

15.2 

12.6 

12.6 

4.4 

25.8 

42. B 

930 

18-20 

12.8 

12.6 

12.6 

5.2 

21.5 

39.2 

930 

21-23 

5.4 

6.6 

6.6 

11.3 

20.4 

38.3 

930 

ALL 

BOURS 

5.5 

6.1 

6.1 

19.2 

23.3 

48.7 

7440 

MONTH: 

AUG 

00-02 

.8 

2.8 

2.8 

34.5 

17.5 

54.8 

930 

03-05 

.4 

2.7 

2.7 

57.3 

15.6 

75.6 

930 

06-08 

.3 

2.6 

2.6 

72.9 

29.4 

100.0 

930 

09-11 

.3 

3.3 

3.3 

14.2 

46.8 

64.3 

930 

12-14 

4.7 

6.3 

6.3 

4.3 

42.4 

53.0 

930 

15-17 

11.5 

11.9 

.1 

12.0 

4.5 

32.8 

49.4 

930 

18-20 

11.3 

12.6 

12.6 

9.4 

27.4 

49.4 

930 

21-23 

3.2 

6.0 

6.0 

18.1 

22.6 

46.7 

930 

ALL 

BOURS 

4.1 

6.0 

.0 

6.0 

26.9 

29.3 

62.2 

7440 

A  -  2  -  4 
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OPKRATIIIG  LOCATIOH  'A’  PBRCEmAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  A3MOSPHBRIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

HONTB: 

SEP 

BOURS 

(lOT) 

T3TH3 

LIQUID 

PRECIP 

FRHBZ 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOIflNG 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.3 

3.8 

3.8 

29.6 

18.9 

52.2 

900 

03-05 

.2 

3.8 

3.8 

49.8 

16.2 

69.8 

900 

06-08 

.4 

5.2 

5.2 

64.6 

27.0 

96.8 

900 

09-11 

.1 

3.4 

3.4 

14.7 

40.4 

58.6 

900 

12-14 

1.3 

4.3 

4.3 

3.2 

27.9 

35.4 

900 

15-17 

4.4 

7.4 

7.4 

4.3 

22.8 

34.6 

900 

18-20 

3.2 

6.7 

6.7 

7.5 

20.5 

34.6 

898 

21-23 

.6 

3.9 

3.9 

11.1 

20.5 

35.6 

897 

ALL 

HOURS 

1.3 

4.8 

4.8 

23.1 

24.3 

52.2 

7195 

MONTH: 

OCT 

00-02 

3.5 

3.5 

23.2 

11.3 

38.1 

930 

03-05 

.1 

3.8 

3.8 

39.6 

9.0 

52.4 

930 

06-08 

-3 

4.9 

4.9 

51.1 

18.3 

74.3 

930 

09-11 

.2 

4.3 

4.3 

15.5 

27.2 

47.0 

930 

12-14 

.8 

4.6 

4.6 

5.2 

14.8 

.2 

24.8 

930 

15-17 

1.4 

5.8 

5.8 

4.0 

11.0 

20.8 

930 

18-20 

1.1 

5.7 

5.7 

6.3 

11.3 

23.3 

930 

21-23 

.5 

5.1 

5.1 

12.2 

12.2 

29.4 

930 

ALL 

BQUM 

.6 

4.7 

4.7 

19.6 

14.4 

.0 

38.8 

7440 

A  -  2  -  5 
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OFKRATIII6  tOCKTlOR  ’A’  PERCEHTACE  FREQUEKCY  OF  SOURS  WITS  VARIOUS  ATHOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXATIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

Moirm: 

NOV 

HOURS 

(LST) 

TSIMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

«/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

&/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.2 

6.9 

6.9 

30.0 

3.8 

40.7 

900 

03-05 

.6 

7.3 

7.3 

42.6 

4.2 

54.1 

900 

06-08 

.1 

8.2 

8.2 

52.4 

10.3 

71.0 

900 

09-11 

.8 

7.4 

7.4 

24.7 

15.3 

47.4 

900 

12-14 

.4 

5.7 

5.7 

6.6 

7.8 

20.0 

900 

15-17 

.7 

7.4 

7.4 

5.3 

6.7 

19.4 

900 

18-20 

.7 

6.3 

6.3 

10.0 

5.0 

21.3 

900 

21-23 

.4 

6.9 

6.9 

17.7 

4.1 

28.7 

900 

ALL 

HOURS 

.5 

7.0 

7.0 

23.7 

7.2 

37.8 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02 

.9 

8.8 

,3 

9.1 

27.5 

4.7 

41.4 

930 

03-05 

.6 

10.5 

.3 

10.9 

38.2 

3.7 

52.7 

930 

06-08 

.5 

11.0 

.3 

11.3 

42.2 

6.0 

59.5 

930 

09-11 

.9 

10.4 

.3 

10.8 

29.2 

10,5 

50.5 

930 

12-14 

.5 

7.6 

.3 

8.0 

12.7 

7.7 

28.4 

930 

15-17 

.9 

8.9 

8.9 

10.1 

6.1 

25.2 

930 

18-20 

.4 

9.5 

.3 

9.8 

11.4 

7.0 

28.2 

930 

21-23 

.6 

10.1 

.3 

10.4 

15.9 

5.8 

32.2 

930 

ALL 

HOURS 

.7 

9.6 

.3 

9.9 

23.4 

6.5 

39.7 

7440 

A  -  2  -  6 
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craUTIllO  lOCATIOH  'A*  PSRCERTACB  FHBQUEHCY  OF  VARIOUS  A!m0SFHERIC  PKERCMENA 

USAFEXAC,  ASBKVILLB  RC  FROH  HOURLY  OBSERVATICRS 

SXKTIOH  HUMBER:  747810  HTATIOR  NAME:  MOODY  AFB/VAUX36TA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

UTC:  ♦ 

5 

aOURS;  ALL 

HOIflH 

1  TSIMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZBlf 

PRBCIP 

BAIL 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

HAZE 

BLOmNG  DUST 
SHOW  S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

QBS 

JMI 

.3 

12.8 

.0 

.1 

12.8 

23.6 

4.9 

41.4 

7440 

FEB 

1.2 

10.0 

.2 

10.2 

21.0 

8.9 

.1 

40.2 

6768 

HAR 

1.6 

8.8 

8.8 

19.1 

8.5 

.1 

36.6 

7440 

APR 

1.4 

5.3 

5.3 

13.2 

9.7 

.0 

2B.3 

7199 

MAT 

2.2 

3.8 

3.8 

15.8 

12.7 

.1 

32.3 

7440 

Jim 

3.8 

5.8 

5.8 

19.2 

22.4 

.0 

47.4 

7200 

JUL 

5.5 

6.1 

6.1 

19.2 

23.3 

48.7 

7440 

AUQ 

4.1 

6.0 

.0 

6.0 

26.9 

29.3 

62.2 

7440 

SEP 

1.3 

4.8 

4.8 

23.1 

24.3 

52.2 

7195 

OCT 

.6 

4.7 

4.7 

19.6 

14.4 

.0 

38.8 

7440 

MOV 

.5 

7.0 

7.0 

23.7 

7.2 

37.8 

7200 

DEC 

.7 

9.6 

.3 

9.9 

23.4 

6.5 

39.7 

7440 

AimUAL 

1.9 

7.1 

.0 

.0 

.0 

7.1 

20.7 

14.4 

.0 

42.2 

87642 

A  -  2  -  7 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Pag®  20 


OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  DAYS  WITH  VARIOUS  AIMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  4210-4210,4304-4606,5107-9107 

LST  TO  UTC:  «05  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


MONTH 

TSTMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRECIP 

BAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

&/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAR 

3.3 

37.4 

.4 

1.2 

.1 

37.6 

51.6 

37.4 

69.8 

1289 

FEB 

7.3 

39.3 

.1 

.9 

-1 

39.7 

50.5 

40.9 

71.6 

1185 

MAR 

9.5 

35.9 

.1 

.5 

.1 

36.0 

48.4 

37.5 

68.2 

1277 

APR 

13.1 

30.0 

.5 

30.0 

47.7 

36.2 

64.9 

1266 

HAY 

21.7 

35.7 

.3 

35.7 

55.8 

39.9 

71.8 

1311 

JUN 

32.1 

43.9 

.2 

43.9 

60.3 

47.3 

,1 

80.6 

1273 

JUL 

44.4 

56.5 

.2 

56.5 

60.1 

41.5 

84.1 

1324 

AUG 

36.5 

51.0 

.2 

51.0 

69.0 

48.7 

.1 

84.9 

1308 

SEP 

16.8 

41.1 

.2 

41.1 

68.3 

51.5 

33. 4 

1256 

OCT 

5.2 

25.6 

25.6 

56.1 

46.7 

.1 

71.0 

1329 

NOV 

3.3 

30.0 

.1 

30.0 

54.8 

39.3 

69.3 

1250 

DEC 

4.0 

33.5 

.6 

33.8 

50.4 

34.3 

65.1 

1262 

ANNUAL 

16.6 

38.4 

.0 

.3 

.1 

38.4 

56.1 

41.8 

.0 

73.8 

15350 

A  -  3  -  1 
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OPERATIITG  LOCATION  ”A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PEBCENTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  THUNDERSTORMS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKriOR  miMBER: 

747810 

STATICHf  NAME: 

LST  TO  UTC:  + 

MOODY  AFB/VALDOSTA 
5 

6A 

PERIOD  OF 

RECORD: 

OCT  81 

-  SEP  91 

HOURS 

(lOT) 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

.2 

1.2 

1.4 

1.0 

.3 

1.2 

.9 

.8 

.3 

.2 

.9 

03-05 

*1 

1.3 

2.5 

1.7 

.2 

.2 

.6 

.4 

.2 

-1 

.6 

.6 

06-08 

,1 

1.2 

1.5 

1.6 

.3 

.7 

1.0 

.3 

.4 

.3 

.1 

.5 

09-11 

.4 

1.5 

1.4 

1.3 

.5 

1.1 

1.1 

.3 

.1 

.2 

.8 

.9 

12-14 

.5 

1.4 

B 

2.9 

4.0 

6.9 

4.7 

1.3 

.8 

.4 

.5 

15-17 

.3 

1.4 

5.7 

9.0 

15.2 

11.5 

4.4 

1.4 

.7 

.9 

18-20 

.8 

1.3 

D 

5.4 

10.1 

12.8 

11.3 

3.2 

1.1 

.7 

.4 

21-23 

.1 

.6 

D 

2.6 

4.4 

5.4 

3.2 

.6 

.5 

.4 

.6 

ALL 

HOURS 

.3 

1.2 

M 

D 

2.2 

3.8 

5.5 

4.1 

1.3 

.6 

.5 

.7 

Tcmu. 

OBS 

7440 

6768 

7440 

7199 

7440 

7200 

7440 

7440 

7195 

7440 

7200 

7440 

A  -  4  -  1 
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OFERATIHG  LOCATIOil  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFEIAC,  ASHEVIUf  RC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIKTICXI  HUtBBR:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFBATALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

+  5 

MONTH:  JAN 

HOURS:  ALL 

PHENQMEHA  | 

1  CAUl 

VARIABLE 

360  -  079 

080  -  149 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  359 

HO  OF  OBS 

TSTMS 

12.5 

12.5 

20.8 

33.3 

20.8 

24 

LIQUID 

PRBCIP 

8.6 

47.4 

17.0 

10.0 

6.6 

10.4 

930 

FREEZING 

PRECIP 

33.3 

66.7 

3 

FBOZEM 

PRBCIP 

25.0 

75.0 

4 

FOG 

20.5 

37.1 

13.7 

10.5 

8.6 

9.5 

1748 

FOG  inTH  VIS 
GB  1/2  NILBS 

18.4 

39.0 

14.1 

10.1 

8.5 

9.9 

1562 

TOTAL  OBS  1 

1  ISSl 

0 

1853 

677 

639 

789 

1927 

7436 

HONIH:  FEB 

HOURS:  ALL 

TSTK3 

8.3 

11.9 

17.9 

31.0 

15.5 

15.5 

84 

LIQUID 

PRBCIP 

6.4 

42.3 

15.4 

12.2 

7.9 

13.7 

605 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

9.1 

90.9 

11 

FOG 

19.9 

31-3 

13.4 

13.0 

10-1 

12.3 

1418 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILBS 

18.4 

32.4 

13.3 

12.8 

10.3 

12.8 

1307 

TOTAL  OBS  1 

1  1344 

0 

1359 

732 

749 

861 

1720 

6765 

A  -  5  -  1 
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CPBRATinG  lACATIOH  -A' 
USAFETAC,  ASBKVILLB  HC 


PERCEHTA6E  FREQUEKCY  OP  OCCURRENCES  OF  A3M3SPBERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


PHENOMENA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

360  -  079 

080  -  149 

150  -  209 

210  •  269 

270  -  359 

NO  OF  OBS 

T81MS 

3.3 

10.7 

24.0 

29.8 

15.7 

16.5 

121 

LIQUID 

FRBCIP 

8.1 

30.3 

20.9 

17.5 

6.7 

16.4 

554 

FREBZtIIG 

FRBCIP 

FROZEN 

FRBCIP 

FOG 

22.4 

19.6 

22.2 

14.0 

11.8 

10.0 

1395 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

21.5 

20.6 

21.9 

13.5 

12.0 

10.4 

1318 

TOTAL  OBS  1 

1  1307 

0 

1169 

1155 

944 

1204 

1657 

7436 

MONTH:  APR 

HOURS:  ALL 

TSTM3 

10.1 

13.1 

17.2 

23.2 

10.1 

26.3 

99 

LIQUID 

FRBCIP 

13-5 

24,2 

16.8 

18-4 

9.4 

17.7 

310 

FREBZIRO 

FRBCIP 

FROZEN 

FRBCIP 

FOG 

26.7 

17.4 

17.1 

15.8 

13.4 

9.6 

939 

FOG  WICT  VIS 
G1  1/2  NILBS 

26.5 

17.7 

17.3 

14.9 

13.8 

9,7 

897 

TOTAL  OBS  1 

1  1354 

0 

898 

999 

902 

1347 

1696 

7196 

A  -  5  -  2 
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OPBRATIRG  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASBBVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  UTC; 

*  5 

MONTH:  MAY 

HOURS:  ALL 

PHERCMKHA  | 

1  CAUt 

VARIABLE 

360  -  079 

080  -  149 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  359 

NO  OF  OBS 

TSTHS 

9.6 

9.0 

19.2 

18.0 

22.2 

22.2 

167 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

10.4 

18.7 

25.4 

16.6 

14.5 

14.5 

193 

FOG 

32.5 

13.2 

19.5 

13.8 

13.5 

7.5 

1163 

FOG  WITH  VIS 
OB  1/2  MILES 

32.4 

13.4 

19.3 

14.1 

13.4 

7.5 

1131 

TOTAI.  OBS  1 

1  1628 

0 

1065 

1454 

1078 

1044 

1161 

7430 

MONTH:  JUN 

HOURS:  ALL 

TSTK3 

8.7 

10.8 

19.5 

18.4 

24.5 

18.1 

277 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

13.4 

14.1 

20.2 

24.0 

18.7 

9.5 

262 

FOG 

35.5 

13.3 

13.1 

14.2 

15.9 

8.0 

1356 

FOG  WITH  VI3 

GB  1/2  HILBS 

34.4 

13.1 

13.2 

14-5 

16.4 

8.3 

1308 

TOTAL  OBS  1 

1  1549 

0 

1015 

1135 

984 

1420 

1071 

7174 

A  -  5  «  3 
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OPBRATIHG  LOCATIOM  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OP  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


PHERCMEHA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

360  -  079 

080  -  149 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  359 

NO  OF  OBS 

TSTMS 

4.9 

10.6 

16.0 

26.0 

20.1 

22.4 

407 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

11-5 

6.1 

19-1 

34.4 

22.1 

6.9 

262 

FOG 

37.8 

9.5 

10.4 

18.9 

15.3 

8.0 

1389 

FOG  WITH  VIS 
^  1/2  HILBS 

37.7 

9.0 

10.3 

19.1 

15.8 

8.2 

1349 

■TOTAL  OBS  1 

1  1822 

0 

692 

802 

1266 

1577 

1268 

7427 

MONTH:  AUG 

BOUHS;  ALL 

TSIMS 

8.2 

20.4 

17.4 

16.4 

18.8 

18.8 

304 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

10.1 

34.7 

20.9 

10.4 

14.8 

9.1 

297 

FOG 

32-7 

21.3 

14.1 

13.2 

10.1 

8.6 

1930 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

33.0 

20.8 

13.9 

13.4 

10.2 

8.7 

1876 

TOTAL  OBS  \ 

1  1642 

0 

1306 

1068 

863 

1336 

i;i6 

7431 

A  -  5  -  4 
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OFERKTIRG  LOCATIOH  ’A* 
USAFEraC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEirraGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ADtOSPBERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnOR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH:  SEP 

HOURS:  ALL 

PHBWUHEHA  | 

1  CAU1 

VARIABLE 

360  -  079 

080  -  149 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  359 

NO  OF  OBS 

TSIHS 

16.7 

20.8 

19.8 

14.6 

12.5 

15.6 

96 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

10.3 

43-7 

16.3 

12.0 

9.7 

8.0 

300 

FOG 

32.8 

33.6 

12.2 

7.9 

6.0 

7.4 

1611 

FOG  WITH  VIS 
6B  1/2  MILES 

32.6 

34.0 

11.9 

7.8 

6.0 

7.7 

1548 

TOTAL  OBS  1 

1777 

0 

2607 

1150 

492 

413 

743 

7182 

MONTH:  OCT 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

9.8 

34.1 

34.1 

9.8 

4.9 

7.3 

41 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

6.1 

56.9 

12.8 

13.8 

3.1 

7.3 

327 

FOG 

28.2 

41.6 

12.5 

6.9 

3.6 

7.2 

1430 

FOG  WITH  VIS 

GE  1/2  HILBS 

27.2 

42.3 

12.0 

7.0 

3.7 

7.7 

1337 

TOTAL  OBS  1 

1  1648 

0 

3077 

912 

393 

388 

1022 

7440 

A  -  5  -  5 
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OPERATING  UXATIOR  "A* 
USAFETAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCBIfrAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

+  5 

MONTH:  NOV 

HOURS:  ALL 

FHEnOMEHA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

360  -  079 

060  -  149 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  359 

NO  OF  OBS 

TSTKS 

11.4 

11.4 

14.3 

31.4 

20.0 

11.4 

35 

LIQUID 

PRECIP 

5.5 

49.3 

10.6 

11.6 

10.6 

12.5 

473 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

26.0 

32.3 

13.9 

9.7 

5.9 

10.3 

1689 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILKS 

25.0 

33.8 

13.8 

10.0 

6.1 

11.3 

1517 

Tcnu  OBs  1 

1  1839 

0 

1994 

918 

718 

524 

1207 

7200 

MONTH:  DEC 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

12.0 

12.0 

e.o 

22.0 

30.0 

18.0 

50 

LIQUID 

PRECIP 

9.3 

46.6 

9.9 

14.1 

6.3 

13.9 

669 

FREEZING 

PRECIP 

PRECIP 

100.0 

22 

FOG 

24.9 

30.1 

12.4 

15.2 

7.2 

10.1 

1729 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

22.3 

32.3 

12.1 

15.4 

7.2 

10.6 

1516 

TOTAL  OBS  1 

1701 

0 

1808 

820 

838 

656 

1617 

7440 

A  -  5  6 
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OPBRATIHO  LOCATION  -A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  G*  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  +  5  MONTHS:  ALL 


PHENOMENA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

360  -  079 

080  -  149 

150  -  209 

210  -  269 

270  -  359 

NO  OF  OBS 

TS7MS 

8.0 

13.7 

18.1 

21.5 

19.4 

19.4 

1705 

LIQUID 

PRBCIP 

9.1 

38.5 

16.2 

14.8 

9.4 

12.0 

5182 

freezing 

PRBCIP 

33.3 

66.7 

3 

FROZEN 

PRBCIP 

64.9 

35.1 

37 

FOG 

28.4 

25.9 

14.3 

12.6 

9,8 

9.1 

17797 

FOG  WTTB  VIS 
GB  1/2  KILKS 

27.5 

26,4 

14.2 

12.6 

10.0 

9.4 

16666 

TOTAL  OBS  1 

1  19162 

0 

18843 

11822 

9866 

11559 

16305 

87557 

A  -  5  -  7 
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g;  g;  g;  g; 


FPPPPPFP  AAAAM  RRRRRRBR 

PPPPFPPPP  AAAMAAA  RRRBRRSRR 

PP  PP  AA  AA  RR  RR 

PP  PP  AA  AA  RR  RR 

PPPPPPPPP  AA  AA  RRRRRRRRR 

PPPPPPPP  AAAAAAAAAA  RRRRRRRR 

AAAAAAAAAA  RR  RR 

AA  AA  RR  RR 

AA  AA  RR  RR 

AA  AA  RR  RR 


'mviTiTri' 

BBBBBBBBB 

TrnrriTiT 

BBBBBBBBBB 

TT 

BB  BB 

TC 

BB  BB 

TT 

BBBBBBBBBB 

TT 

BBBBBBBBBB 

TT 

BB  BB 

TT 

BB  BB 

TT 

BBBBBBBBBB 

TT 

BBBBBBBBB 
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PARI  B 


PRECIPrrAXION,  SNOWFALL,  SHOW  DEPTH  SUtMARIES 
ALL  TABLES  IB  PART  B  ARB  CREATED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA. 

PERCERT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCERT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  PRECIPITATION, 

SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH.  DATA  IS  SUMURIZED  FOR  ALL  YEARS 

COMBINED.  SUIMARIES  INCLUDE  THE  PERCENT  OP  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 

PERCENT  OF  DAYS  WITH  HO  AMOUNTS,  PERCENT  OF  DAYS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
OP  DAYS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTS.  SUMMARIES  ALSO  PROVIDE  AN  OBSERVATION 
COUNT.  A  VALUE  OF  *.0*  INDICATES  ONE  C«  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAR  .05  PERCERT. 

MONTHLY  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AND  SNCMFALL  RESPECTIVELY. 

THEY  ARB  SIBMARIZBD  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEAST  AMOUNTS,  MEAN,  MEDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
OBSERVATIONS.  AH  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS 
THAN  90%  OP  THE  OATH  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  KISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  INCOMPLETE  MONTRS/YEARS  ARE  NCTT  INCLUDED 
IN  STATISTICAL  COMPUTATIORS.  NOTE:  LEAST  AMOUNTS  ARE  DERIVED  FROM  COMPLETE 
MORTBS/YBARS  ONLY.  *.00*  MEANS  NO  PRECIPITATICN  TOR  THE  MONTH,  *.0’  MEANS  NO 
SNOWFALL  FOR  THE  MONTH. 

DAILY  EETREHSS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MOinH)  FOR  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SNOW  DEPTH,  RESPECTIVELY.  THEY  SHOW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  EACH  MONTH  AND  THE  TOTAL  NUMBER  OF  AVAILABLE  OBS¬ 
ERVATIONS  FOR  EACH  MONTH  AND  YEAR.  AH  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  MONTH  FOR  HBICB 
LESS  THAN  90%  OF  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  ’.00*  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
'.0*  MEANS  NO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  AND  'O’  MEANS  NO  SHOW  DEPTH  FOR  THE  MONTH. 

SROWPALL/SNOW  DEPTH— FIRST  AND  LAST  DAYS  OCCURRENCE  BY  SHOW  YEAR. 

THIS  SWWARY  GIVES  THE  FIRST  AND  LAST  OCCURRENCES  OP  SNOWFALL  AND  SNOW 
DEPTH  FOR  THE  SNOW-YEAR  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THIS  SUMMARY,  THE 
SNOW-YEAR  IS  CONSIDERED  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TO  31  JULY.  TABLES  SUmARIZE 
THE  OATH  BY  SNOW-YEAR,  BY  MONTH,  AND  BY  DAY.  THE  FIRST  (OR  LAST)  ENTRY  IN 
COLUHI  69  OF  AMS  FORMS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOB  THE  THE  YEAR.  THE  FIRST  (C«  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAN  '.O*  OR  "TRACE*  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

MEASURABLE  SNOWFALL.  FINALLY,  THE  1200  GMT  ENTRY  COLUMN  70  OF  AWS  FORM  lO/lOA 
(OR  EQUIVALENT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH.  THE  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SNOW  MELT.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  PROVIDED 
WHEN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVEN  POR. 
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IKJTB  1.  IF  THB  MINIMUM  AMOUNT  RECORDED  IN  THE  MONTHLY  TOTALS  OR  DAILY 
EXTREMES  IS  A  TRACE,  THE  M3RD  'TRACE*  WILL  APPEAR  IN  THE  APPROPRIATE 
CQLUMN. 

NOTE  2.  TABLES  INCLUDE  STATISTICAL  DATA  ONLY  WHEN  FIVE  (5)  OR  MORE 
SETS  OF  COMPLETE  MONTHS  ARE  AVAILABLE. 

NOTE  3.  THE  OBSERVATION  COUNTS  OR  THE  STATION  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  WHY  CERTAIN  DATA  ARE  MISSING.  FOR  EXAMPLE,  ONLY  A  FEW  MISSING  OBS¬ 
ERVATIONS  MIGHT  IMPLY  MISSING  DATA  BECAUSE  CP  EQUIPMENT  MALFUNCTION,  BUT 
MORE  TRAN  SEVERAL  MISSING  OBSERVATIONS  USUALLY  MEANS  THE  STATION  IS  (OR  HAS 
BEEN)  CLOSED. 

NOTE  4.  IN  DAILY  AND  MONTHLY  AMOUNTS  SUmARIES,  THE  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  FOR  THE  PERIOD  OF  RECORD. 

NOTE  5.  BEFORE  JANUARY  1956,  SNOWFALL  OCCURRENCES  IN  THE  SUMURY  OF  DAY 
INCLUDED  RAIL. 


NOTE  6.  SNOW  DEPTH  REPORTING  TIMES  FOR  USAF,  NAVY  AMD  CIVIL  STATIONS  ARE  AS  FOLLOWS; 

AIR  FORCE  NAVY  AND  NATIONAL  WEATHER  SERVICE 

THROUGH  1945:  0800  LST  THROUGH  Jim  1952:  0030  GMT 

JAN  1946  TO  KAY  1957;  1230  LST  JUN  1952  TO  MAY  1957;  1230  GMT 

JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  aiT  JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT 


NOTE  7.  24-BOUR  PRECIPITATION  (INCLUDING  SNOWFALL  AND  SHOW  DEPTH)  VALUES  DERIVED 
FROM  PART  TIME  PERIODS  MAY  NOT  REFLECT  TRUE  24-HOUR  AMOUNTS.  RECORDED  AMOUNTS 
FOLLOWING  WEEKENDS  AND/OR  HOLIDAYS  FREQUENTLY  REPRESENT  AMOUNTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
GREATER  THAN  24  HOURS.  IN  ADDITION,  24-BOUR  ANCAHITS  HAY  NOT  REPRESENT  THE  STANDARD 
CLIMATOLOGICAL  24-HOUR  'MIDNIGHT  TO  HIDNIGBT*  AMOUNT.  DATA  FROM  PART  TIME  PERIODS 
HAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME  FRECIFITATION  EVENTS. 


OONVERSIONS: 

-  1  INCH  -  25.39998  MILLIMETERS 

-  1  MILLIMETER  -  .03937  INCHES 
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OPBIWrillS  lOCATIOH  'A' 
USAPKtAC,  ASaSVIIiB  tK 


PERCERTAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURREIICE  CF  PRECIPITATICH  IN  INCHES 

FROM  suMnnr  of  day  data 

aXATIOR  nUIBBE:  747810  STATIOR  HAHE:  MOODY  AFB/VAL008TA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  4210-4210,4304-4606,5107-9107 


LST  TO 

UTCs  +05 

MONTH:  ALL 

HOURS 

:  ALL 

ANouirrs 

(ZHCHSS) 

JAH 

FBB 

MAR 

APR 

MAY 

jun 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ANN 

ROIIB 

58.7 

58.3 

62.0 

67.9 

61.7 

53.2 

40.5 

46.8 

55.7 

73.4 

68.4 

63.8 

59.2 

TRACE 

12.9 

11.7 

10.7 

9.0 

12.2 

14.2 

16.4 

14.7 

14.7 

10.6 

9.5 

10.3 

12.3 

.01 

2.2 

1.3 

1.2 

1.8 

1.5 

1.6 

2.6 

2.4 

2.4 

1.3 

1.4 

2.1 

1.8 

.02-. 05 

4.3 

4.1 

3.7 

3.5 

4.7 

5.6 

7-2 

6.7 

6.8 

3.4 

4.8 

4.1 

4.9 

.06-. 10 

3.1 

3.1 

2.5 

2.2 

2.9 

3.0 

5.0 

4.7 

4.0 

1.5 

3.1 

3.1 

3.2 

.11-. 25 

5.7 

5.9 

4.5 

3.5 

4.3 

6.8 

7.4 

7.5 

5.2 

3.4 

3.6 

5.4 

5.3 

.26-. 50 

5.1 

5.2 

6.0 

4.1 

5.0 

6.2 

8.1 

7.2 

4.3 

1.9 

3.4 

2.8 

5.0 

.51-1.00 

4.1 

5.5 

4.8 

3.8 

4.4 

5.1 

6.8 

5.2 

3.1 

2.6 

3.8 

4.2 

4.4 

1.01-2.50 

3.5 

4.1 

3.7 

3.1 

3.0 

3.7 

5.3 

3.7 

3.5 

1.6 

1.9 

3.6 

3.4 

2.51-5.00 

.4 

.8 

.9 

.B 

.5 

.4 

.8 

1.0 

.3 

.3 

.2 

.6 

.6 

5.01-10.00 

.2 

.1 

.1 

.1 

.0 

10.01-20.00 

OVER  20.00 

DATS  WIIB 

MBAS  AMTS 

28.4 

30.0 

27.3 

23.0 

26.2 

32.6 

43.1 

38.4 

29.6 

15.9 

22.2 

25.9 

28.6 

1291 

1186 

1283 

1304 

1333 

1286 

1333 

1316 

1266 

1344 

1259 

1264 

15465 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASBBVILLB  NC 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  IfTCs  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  4210-4210,4304-4606,5107-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

TRACE 

TRACE* 

43 

1.57 

4.55 

5.95 

1.82 

5.44 

2.21 

.03 

.67 

3.10 

25.34* 

44 

2.62 

5.85 

9.42 

5.68 

1.22 

3.51 

10.78 

4.58 

4.43 

3.15 

2.12 

.63 

53.99 

45 

3.59 

2.09 

.81 

7.53 

.49 

2.19 

10.57 

7.89 

4.45 

1.55 

.47 

7.52 

49.15 

46 

3.33 

2.63 

1.33 

4.81 

1.69* 

13.99* 

51 

5.81 

2.16 

6.06 

1.31 

5.16 

3.22 

23.72* 

52 

1.00 

4.86 

4.39 

1.41 

4.63 

1.02 

2.92 

5.43 

3.11 

2.83 

2.19 

2.23 

36.02 

53 

4.07 

5.35 

1.59 

7.00 

.64 

4.93 

10.34 

9.35 

8.41 

.19 

1.66 

7.03 

60.56 

54 

.56 

1.38 

1.19 

2.30 

1.67 

2.01 

2.22 

6.31 

.79 

.41 

2.42 

2.41 

23.69 

55 

5.03 

2.46 

1.14 

2.93 

4.75 

.75 

3.71 

3.42 

3.66 

3.13 

1.17 

1.17 

33.32 

56 

3.94 

4.11 

2.47 

4.03 

6.88 

3.34 

5.53 

1.99 

4.66 

3.91 

.30 

1.04 

42.20 

57 

.75 

1.95 

4.96 

3.43 

4.69 

5.10 

6.30 

3.31 

7.27 

1.41 

5.62 

1.77 

46.56 

58 

2.36 

4.11 

5.19 

6.93 

5.43 

8.16 

4.04 

3.87 

1.26 

1-72 

1.27 

2.10 

46.44 

59 

4.24 

8.04 

11.06 

2.13 

8.53 

4.71 

9.56 

2.67 

2.05 

5.17 

.51 

1.89 

60-56 

60 

2.46 

8.28 

3.65 

5.82 

2.80 

6.51 

11.20 

10.74 

3.26 

1.25 

.06 

2.30* 

58.55* 

61 

4.36* 

4.01 

5.54* 

7.72* 

2.97* 

4.91* 

1.99* 

10.03 

1.85* 

TRACK* 

1.79* 

4.33* 

49.50* 

62 

2.66* 

2.32 

7.33 

2.68 

.81 

4.29 

6.89* 

8.53* 

3.92* 

1.26 

3.63* 

3.45* 

47.97* 

63 

3.49* 

5.41* 

2.35* 

2.26* 

2.15* 

2.45* 

3.65* 

4.86* 

3.32* 

.01 

2.20 

2.70* 

34.85* 

64 

3.95* 

6.33* 

4.45 

6.07* 

.64* 

1.43* 

8.54 

2.88 

5.78 

7.32 

1.90 

5.28* 

54.57* 

65 

.82 

5.08 

8.12 

5.20 

.19 

7.61 

3.76 

1.55 

3.45 

1.35 

1.69 

1.43 

40.25 

66 

6.91 

4.65 

2.84 

1.71 

6.91 

4.55 

6.73 

3.47 

2.54 

3.42 

.51 

1.86 

46.10 

67 

2.31 

2.41 

.67 

.94 

2.09 

5.97 

2.75 

6.07 

.96 

1.47 

.98 

.67* 

27.29* 

68 

.44 

1.44 

1.13 

2.87 

2.48 

2.55 

3.34 

4.59 

2.48 

2.17 

3.84 

2.92 

30.25 

69 

.54 

3.76 

5.71 

.38 

8.17 

.86 

8.42 

6.99 

5.91 

.90 

.89 

4.30 

46.83 

70 

2.36 

5.34 

8.13 

1.50 

8.93 

3.06 

6.37 

15.52 

1.75 

2.94 

.97 

2,07 

58.84 

71 

2.29 

4.03 

6.30 

5.36 

1.30 

4.00 

8.60 

6.87 

2.12 

2.30 

1.87 

5.74 

50.78 

72 

4.51 

4.94 

4.73 

.61 

5.28 

7.35 

4.56 

4.55 

.06 

1.34 

4.16 

3.64 

45.73 

73 

3.78 

4.63 

6.19 

11.60 

8.21 

11.68 

7.26 

3.46 

2.72 

.88 

2.22 

7.52* 

70.15* 

74 

2.13 

2.50 

2.68 

4.75 

4.36 

5.15 

7.29 

4.02 

8.99 

.04 

1.76 

2.76 

46.43 

75 

8.01 

2.31 

4.84 

10.51 

3.96 

4.83 

9.73 

3.67 

3.47 

2.65 

1.34 

6.82 

62.14 
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OPBRKTIIIG  lOCKnOH  ‘A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLB  RC 


TOTAL  MOHlHLy  PRECIPITKTIOH  AMOUNTS  IN  INCHES 
PNOM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATIOn  NUMBER:  747S10  STATIOR  NAME:  MOODY  AFB/VAL003TA  SA 

LST  TO  UTC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  4210-4210,4304-4606,5107-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAIf 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JXIL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

3.70 

1.33 

4.89 

.55 

11.29 

4.51 

1.62 

3.27 

1.95 

4.65 

5.44 

5.78 

48.98 

77 

2.89 

2.97 

6.31 

1.02 

1.57 

2.71 

9.98 

9.14 

3.11 

.54 

5.24 

5.49 

50.97 

78 

6.07 

3.52 

5.46 

2.66 

5.96 

3.15 

5.11 

5.21 

1.23 

1.01 

3.78 

2.81 

45.97 

79 

6.49 

6-75 

.85 

4.72 

4.33 

1.67 

6.32 

5.58 

3.21 

.34 

3.59 

3.35 

47.20 

SO 

4.30 

2.66 

7.31 

5.36 

3.14 

2.64 

4.17 

1.29 

3.34 

3.93 

.43 

1.03 

39.60 

81 

1.53 

4.50 

4.76 

1.73 

2.02 

3.48 

7.59 

3.42 

.24 

2.43 

3.73 

5.32 

40.75 

82 

3.90 

3.02 

2.20 

6.26 

2.32 

5.26 

5.00 

1.98 

4.01 

1.26 

2.60 

5.72 

43.55 

83 

6.63 

6.88 

8.86 

7.89 

.62 

5.60 

6.15 

4.15 

4.49 

2.33 

6.41 

7.07 

67.08 

84 

4.76 

5.29 

12.07 

5.19 

2.50 

3.60 

6.73 

4.08 

1.61 

3.09 

3.99 

.12 

53.03 

85 

2.91 

1.79 

3.58 

2.06 

2.00 

9.18 

6.95 

7.84 

.59 

2.67 

4.35 

6.43 

50.35 

86 

2.80 

11.07 

2.41 

.28 

1.32 

4.47 

3.03 

7.62 

3.54 

1.71 

4.00 

9.14 

51.39 

87 

6.90 

6.05 

3.98 

.37 

2.96 

3.05 

6.15 

4.28 

4.41 

TBACE 

2.79 

1.56 

42.50 

88 

3.73 

7.04 

5.18 

6.93 

1.45 

1.90 

3.64 

8.42 

6.48 

1.97 

1.78 

.96 

49.48 

89 

.46 

2.70 

4.09 

2.06 

7.  .3 

8.84 

8.08 

5.27 

2.28 

1.79 

2.61 

7.11 

47.72 

90 

2.90 

5.31 

3.00 

1.4' 

J.46 

1.06 

4.90 

2.17 

2.43 

6.42 

.99 

3.27 

36.40 

91 

19.85 

2.55 

10.92 

2 

4.37 

7.63 

8.55 

56.83* 
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OFERAI'inG  LOCATION  'A'  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRGH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 
LST  TO  UTC:  +05 

PERIOD 

MONTB: 

OF  RECORD:  4210-4210,4304-4606,5107-9107 
ALL  BOURS :  ALL 

YEAR  1 

JAN 

FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV  DEC  ANNUAL 

LEAST 

.44 

1.33 

.67 

.28 

.19 

.75 

1.62 

1.29 

.06 

TRACE 

.06 

.12 

23.69 

GRBATBST 

19.85 

11.07 

12.07 

11.60 

11.29 

11.68 

11.20 

15.52 

8.99 

7.32 

6.41 

9.14 

70.15 

MEAN 

3.79 

4.20 

4.88 

3.70 

3.77 

4.47 

6.25 

5.23 

3.37 

2,05 

2.43 

3.63 

46.91 

MEDIAN 

3.33 

4.03 

4.75 

2.87 

2.96 

4.38 

6.30 

4.55 

3.16 

1.71 

2.12 

3.01 

46.70 

SD 

3.290 

2.133 

2.962 

2.806 

2.668 

2.496 

2.659 

2.919 

2.117 

1.681 

1.684 

2.371 

9.119 

TOTAL  OBS 

1291 

1186 

1283 

1304 

1333 

1286 

1333 

1316 

1266 

1344 

1259 

1264 

15465 

THE  GREATEST  VALUE  OF  19.85  OCCURRED  ON  01/91 

ROTS:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OraUVrillG  LOCKTIOR  'A' 
UHArSTAC,  ASBEVILLB  IK 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  4210-4210,4304-4606,5107-9107 


LST 

TO  OTC: 

*05 

MONTH 

:  ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

TRACE 

TRACE* 

43 

.74 

1.46 

3.10 

.58 

3.39 

1.10 

.03 

.56 

.97 

3.39* 

44 

1.51 

3.21 

2.88 

1.11 

.81 

1.88 

3.47 

1.03 

1.26 

3.04 

1.56 

.32 

3.47 

45 

1.61 

1.23 

.30 

2.85 

.28 

1.16 

1.87 

3.36 

1.21 

.75 

.34 

2.00 

3.36 

46 

1.39 

1.11 

.68 

1.12 

1.69* 

1.69* 

51 

2.61 

.78 

1.90 

1.24 

2.12 

1.06 

2.61* 

52 

.94 

.95 

1.40 

.80 

1.75 

.90 

1.00 

1.49 

1.14 

2.74 

.98 

.50 

2.74 

53 

1.63 

1.23 

.60 

2.65 

.20 

.97 

2.04 

3.33 

5.42 

.13 

.97 

1.78 

5.42 

54 

.40 

.66 

.61 

1.40 

1.47 

1.04 

.75 

2.42 

.42 

.19 

.79 

.97 

2.42 

55 

2.15 

1.65 

.60 

1.56 

1.50 

.43 

.57 

1.21 

1.90 

1.34 

.36 

.68 

2.15 

56 

2.20 

1.24 

.80 

1.12 

2.07 

.91 

1.50 

.96 

2.99 

1.32 

.14 

.42 

2.99 

57 

.38 

.73 

2.71 

1.15 

.89 

2.48 

2.00 

.84 

2.29 

.74 

1.28 

1.23 

2.71 

58 

.78 

1.33 

1.35 

2.14 

2.54 

1.93 

1.42 

2.15 

.98 

1.10 

.72 

.71 

2.54 

59 

.82 

2.66 

5.21 

.54 

3.34 

1.07 

2.83 

.07 

.64 

1.66 

.36 

1.03 

5.21 

60 

.79 

2.21 

1.10 

1.90 

1.80 

2.29 

3.32 

3.15 

1.13 

.72 

.06 

.70* 

3.32* 

61 

1.67* 

1.67 

2.21* 

2.64* 

1.50* 

2.49* 

1.22* 

1.58 

.97* 

TRACE* 

,84* 

1.91* 

2.64* 

62 

2.44* 

1.25 

3.44 

1.48 

.55 

.95 

3.23* 

3.74* 

1.25* 

.73 

1.23* 

2.90* 

3.74* 

63 

2.26* 

1.40* 

1.36* 

2.02* 

.66* 

.80* 

1.78* 

1.44* 

2.30* 

.01 

1.04 

1.10* 

2.30* 

64 

1.03* 

2.82* 

1.10 

2.86* 

.55* 

1.15* 

1.58 

.77 

3.30 

3.86 

.93 

2.08* 

3.86* 

65 

.49 

1.61 

3.35 

1.41 

.19 

1.86 

.82 

.51 

.72 

.46 

1.10 

.66 

3.35 

66 

1.87 

2.36 

1.90 

.71 

1.66 

2.28 

3.57 

1.30 

1.07 

2.20 

.29 

.81 

3.57 

67 

1.12 

1.47 

.35 

.79 

1.51 

2.04 

.74 

3.22 

.67 

.84 

.98 

.63* 

3.22* 

68 

.26 

.23 

.78 

1.43 

.99 

1.73 

.91 

1.89 

2.22 

.92 

1.33 

1.93 

2.22 

69 

.39 

2.55 

1.57 

.30 

2.44 

.43 

1.79 

2.35 

1.63 

.43 

.30 

2.56 

2.56 

70 

1.31 

1.43 

2.40 

.65 

3.62 

.99 

1.83 

4.62 

1.04 

1.54 

.55 

.89 

4.62 

71 

.49 

1.27 

2.52 

4.36 

.75 

1.94 

1.63 

1.38 

1.14 

1.64 

.89 

3.01 

4.36 

72 

1.99 

1.10 

2.67 

-35 

.91 

3.69 

1.88 

1.75 

.05 

.97 

1.20 

1.95 

3.69 

73 

.76 

1.58 

2.20 

3.62 

2.58 

5.64 

1.67 

.80 

.84 

.56 

.81 

3.84* 

5.64* 

74 

.71 

.73 

.86 

2.81 

3.75 

1.39 

2.30 

1.04 

2.87 

.04 

.55 

1.18 

3.75 

75 

1.38 

.63 

1.77 

5.60 

.86 

.96 

3.18 

.85 

1.08 

1.06 

.72 

1.61 

5.60 
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OPERATING  UXa^TIOH  'A'  EJCTFEME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  4210-4210,4304-4606,5107-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

1.35 

.73 

1.50 

.25 

4.18 

1.30 

.69 

.91 

.62 

1.57 

1.94 

1.30 

4.18 

77 

1.48 

1.36 

2.47 

.53 

.46 

1-16 

3.15 

2.93 

1.50 

.38 

1.47 

1.21 

3.15 

78 

1.93 

.80 

1.71 

1.46 

2.34 

.92 

1.13 

1.78 

.97 

.85 

2.63 

1 .84 

2.63 

79 

1.56 

2.05 

-59 

1.92 

2.16 

.50 

.92 

2.36 

1.03 

.21 

2.10 

2.71 

2.71 

80 

1.10 

.80 

1.79 

1.14 

1.24 

.89 

2.52 

.80 

1 .24 

1.38 

.20 

.60 

2.52 

81 

.70 

2.59 

1.44 

1.10 

1.39 

1.48 

3.08 

1.15 

.14 

1.39 

2.04 

1.19 

3.08 

82 

1.20 

1.48 

.58 

2-25 

1.08 

1.55 

1.88 

.68 

1.54 

.96 

1.01 

1.29 

2.25 

63 

3.09 

3.08 

2.64 

2.37 

.23 

1.24 

3.06 

1.06 

1.25 

1.69 

3.17 

2.00 

3.17 

84 

1.68 

2.98 

4.35 

2.85 

1.02 

1.67 

1.37 

2.33 

1.01 

1.81 

1.35 

.07 

4.35 

85 

2.16 

.57 

2.40 

.90 

.99 

3.01 

2.20 

4.64 

.19 

.80 

.85 

3.25 

4.64 

86 

1.72 

2.99 

1.04 

.26 

.44 

1.30 

1.48 

1.74 

1.57 

.65 

1.74 

3.52 

3.52 

87 

1.56 

1.47 

1.13 

.27 

1.46 

1.20 

1.97 

.95 

1.32 

TRACE 

2.10 

.99 

2.10 

68 

1.35 

2.81 

1.70 

4.59 

.91 

.61 

1.26 

1.95 

2.30 

1.02 

.92 

.71 

4.59 

89 

.20 

2.00 

1.60 

1.16 

1.12 

1.82 

1.85 

3.66 

1.22 

.81 

.79 

2.06 

3.66 

90 

1.01 

1.35 

1.75 

.55 

1.23 

.79 

1.79 

.90 

1.84 

4.68 

.87 

1.46 

4.68 

91 

3.63 

1.07 

5.70 

.58 

.92 

2.68 

1.89 

5.70* 

GltEATEST 

3.63 

3.21 

5.70 

5.60 

4.16 

5.64 

3.57 

4.64 

5.42 

4.68 

3.17 

3.84 

5.70 

TOTAL  CBS 

1291 

1186 

1283 

1304 

1333 

1286 

1333 

1316 

1266 

1344 

1259 

1264 

15465 

THE  GREATEST  VALUE  OP  5.70  OCCURRED  ON  03/02/91 


NOTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATIOfi  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  SNOWFALL  IN  INCHES 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


SXATICNI  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  4204-4606,5107-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOUNTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

NONE 

98.9 

99.2 

99.6 

100.0 

100.0 

TRACE 

1.1 

.7 

.4 

0.1-0. 4 

0.5-1. 4 

.1 

1.5-2 .4 

.1 

2. 5-3.4 

JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  99.5 

.5 

.1 


3.5- 4. 4 

4. 5- 6. 4 


6.5- 10.4 

10.5- 15.4 

15.5- 25.4 

25.5- 50./ 


ANN 

99.8 

.2 

.0 

.0 


OVER  50.4 


DATS  WITH 

NBAS  AMTS  .2  .1 


TOTAL  NO.  OF 
OBSERVATIONS 


1323  1216  1313  1333  1365  1317  1365  1349  1296  1346  1289  1296 


.0 

15808 
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OFBRATIIIG  lOCKTIOil  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


TOTAL  MONTHLy  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUIMARy  OF  DAy  DATA 


STAnON  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOOOy  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  4204-4606,5107-9107 

LST  TO  UTC:  ^05  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JM 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

43 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

44 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.c 

.0 

.0 

,0 

.0 

45 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

46 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

51 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

52 

.0  TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

53 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

54 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

55 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

56 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

57 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

58 

TRACE  2 

.0 

*0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

61 

.0* 

.0 

.0* 

.0* 

.0» 

.0* 

.0* 

.0 

.0» 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

62 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

63 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0« 

.0* 

.0» 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

64 

TRACE* 

.0* 

.0« 

.0* 

.0* 

.0» 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

TRACE* 

65 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

68 

.0  TRACE 

.0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

70 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

71 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

,0 

72 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

73 

TRACE  1 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

1.2* 

74 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

75 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 
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CPERKTIIia  UXATIOH  'A' 
USAFB1»C,  ASBSVILLB  RC 


TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMtARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  4204-4606,5107-9107 


LOT  TO  UTC: 

+05 

MAY 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANNUAL 

76 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

77 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

78 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

79 

.0 

oO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

80 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

81 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

aO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

82 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

8? 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

84 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

85 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

86 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

87 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

88 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

89 

.0 

nucE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

.8 

90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

91 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0* 
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OPERATING  UX»TIOH  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUHttSY  OF  DAY  DATA 


STATIOII  mJHBBR: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALD06TA  GA 

LST  TO  UTC:  *05 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  4204-4606,5107-9107 

ALL  HOURS:  ALL 

YEAR  1 

JJUl 

FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV  DEC  ANNUAL 

LEAST 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

GREATEST 

TRACE 

2.0 

TRACE 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.6 

2.0 

MEAN 

TRACE 

.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.1 

MEDIAN 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

SD 

.000 

.356 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.130 

.355 

TOTAL  OBS 

1323 

1216 

1313 

1333 

1365 

1317 

1365 

1349 

1296 

1346 

1289 

1296 

15808 

THE  GREATEST  VALUE  OF  2.0  OCX^HIREO  ON  02/58 

NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90*  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 

B  -  3  -  2C 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  43 


CPBRATIRG  LOCATION  'A' 
USAFBXAC,  ASHEVILLB  HC 


EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  4204-4606,5107-9107 


LOT  TO  UTC: 

♦05 

MONTB: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JAlf 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

43 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

44 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

45 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

46 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

51 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

52 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

53 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

54 

.0 

.0 

TRACE 

eO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

55 

mACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

eO 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

56 

.0 

.0 

.0 

«0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

57 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

58 

TRACE 

2.0 

.0 

eO 

.0 

.0 

.0 

.0 

eO 

.0 

•  0 

.0 

2.0 

59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

61 

.0* 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0 

.0* 

-0* 

.0* 

.0* 

.0* 

62 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

63 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

•  0* 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

64 

TRACE* 

.0* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

eO 

-O* 

TRACE* 

65 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

,0 

.0 

.0 

66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

68 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

69 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

70 

'□UCE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

71 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

72 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

73 

TRACE 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0* 

1.2* 

74 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

75 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 
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OFERATIRG  UJCKTIOil  'A' 
USAFETAC,  ASHBVILI2  RC 


EXTREME  DAILY  SHCWFALL  AMOURTS  IR  INCHES 
FROM  SUMURY  OF  DAY  DATA 


SIATIOH  RUMBER: 


STATIOR  RAME:  NDODY  AFB/VALD08TA  GA 
LOT  TO  UTC;  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  4204-4606,5107-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


JAR  FEB 


TRACE  .0 

TRACE  TRACE 
TRACE  .0 

.0  .0 


.0  TRACE 


.0  TRACE 


.0  TRACE 
.0  TRACE 
.0  .0 


OREATEST  I  TRACE  2.0  TRACE 


APR  HAY 


.0  .8  2.0 


TOTAL  OBS  1323  1216  1313  1333  1365  1317  1365  1349  1296  1346  1289  1296  15808 


THE  GREATEST  VALUE  OF  2.0  OCCURRED  OR  02/13/58 


NOTH:  •THE  VALUE  IS  BASED  OR  A  NORTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERKriHG  UXXnOK  'A' 
USAFECAC.  ASHBVIU.B  HC 


PBRCERXAGE  FRBQUEHCy  OP  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH  IN  INCHES 
PROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  APB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC;  *05 


AMOUNTS 

(INCHES) 


PERIOD  OF  RECORD:  4204-4606,5107-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 
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OPBRATIRG  LOCKTIOH  'A' 
USAFBIAC,  ASHEVILLB  RC 


EXTRB1B  DAILY  SNCW  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMURY  OF  DAY  DATA 


STMTICXI  NIMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALD06TA  GA 

LST  TO  UTCs  +05 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECCmO:  4204- 

ALL  HOURS;  ALL 

4606,5107 

-9107 

TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0* 

43 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

44 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

45 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

46 

0 

0 

0 

0 

0» 

0* 

51 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0* 

52 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

53 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

54 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

55 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

56 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

57 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

58 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

59 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0* 

0* 

61 

0* 

0 

0* 

0« 

0* 

o« 

0* 

0 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

62 

0* 

0 

0 

0 

0 

0 

0* 

0» 

0* 

0 

0* 

0* 

0* 

63 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0 

0 

0* 

0* 

64 

0* 

0* 

0 

0* 

0* 

0» 

0 

0 

0 

0 

0 

0* 

0* 

65 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

66 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

67 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

68 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

69 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

70 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

71 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

72 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

73 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0* 

1* 

74 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

75 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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aPKRKrUK  UXATIOH  'A' 
OBAFSTAC,  ASHEVILLE  RC 


EXTREME  DAILT  SNOW  DEPTH  AMOUIfrS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  OA 
LST  TO  UIC:  +05 


MAY  JUN 


PERIOD  OF  RECORD:  4204-4606,5107-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TOTAL  OBS  1323  1216  1314  1334  1365  1317  1365  1349  1296  1347  1290  1296  15812 


THE  ORBATEST  VALUE  OF 


2  OCCURRED  OR  02/13/58 


ROTE:  rTHB  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATIRG  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


FIRST  AND  LAST  DAYS  OCCURRENCE  BY  SNOW-YEAR 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  CA 


PERIOD  OF  RECORD:  5107-5206 
SNOW-YEAR:  1  AUG  -  31  JUL 


FIRST 

SNOWFALL 


SNOW-TEAR 


FIRST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 


FIRST 
MEASURABLE 
SNOW  DEPTH 


LAST 

SNOWFALL 


LAST 

MEASURABLE 


LAST 

MEASURABLE 
SNOW  DEPIB 


51  -  52 


MEDIAN-DATE 
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IS  :s  IS  :s 


PPPPPPPP 
PPPPPPPPP 
PP  PP 

PP  FP 

PPPPPPPPP 
PPPPPPPP 


AAAAAA 
AAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


RRRRRRRR 
RRRRRRRRR 
RR  RR 

RR  RR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


TTTTTTTTrr 

TTTTTTTTTT 

TP 

TT 

TP 

TP 

TP 

TT 

TP 

TT 


CCCCCC 
CCCCCCCC 
CC  CC 

cc 

CC 

cc 

cc 

cc  cc 

cccccccc 

CCCCCC 
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PART  C 


SURFACE  WIRO  SUMMARIES 


PEAK  WINDS. 

THESE  TABI.es  ARE  CREATED  FROM  SUNtART  OF  DAT  DATA.  SPEEDS  ARE  IN  KNOrS. 

DIRECTIONS  ARE  TO  16  COMPASS  POINTS  FROM  THE  BEGINNING  OF  PERIOD  OF  RECORD 
THROUGH  JURE  1968,  BUT  IN  JULY  1968,  ALL  STATIONS  EXCEPT  THOSE  OF  THE  NATIONAL 
HEATHER  SERVICE  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SUMARIZED  BY  MONTH  FOR  EACH  YEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  GIVEN:  THE  GREATEST  MONTHLY  VALUE  FCNt  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  ..ALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  AND  THE  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
PEAK  WIND  RECORDED  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  NORTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OP  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN 
ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  lEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

PEAK  WINDS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  SUHURY  OF  DAY  DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  BY  MONTH,  FOR  ALL 
YEARS  COMBINED,  FOR  ELEVEN  HIND  SPEED  GROUPS.  THE  1-4  KNOT  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  WINDS.  IF  THE  PEAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  'CALM,*  THAT  COUNT  GOES  INTO  THE  *1-4  KNOT’  CATEGC«Y.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS.  THE  VALUES  IN  THIS  SUMMARY 
ACCOUNT  FOR  A  PEAK  HIND  BEING  RECORDED  FOR  EACH  DAY  OF  EACH  MONTH. 

WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUMMARIZE 
THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MOIMTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (AU.  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

THESE  TABLES  OIVE  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OP  THE  PERCENT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  (POF)  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIND  DIRECTION 
SECTORS  GIVEN  IN  30  DEGREE  INCREMENTS.  'CALM*  AND  ’VARIABLE’  WINDS  ARE 
GIVEN  SEPARATELY.  CARDINAL  WIND  DIRECTIONS  (R,E,S,W)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGES,  NEARS,  AND  MEDIANS  FOR  EACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS¬ 
ERVATION  COURTS,  ARB  PRINTED  BELOW  EACH  SUMMARY. 

ALSO  FROVIDB):  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIB)  CBILING/VISIBILITY  CONDITIORS.  THESE  CONDITIONS  ARE: 

WHEN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  NILES  (0800  METERS) 

THE  CEILING  MUST  BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAN  1500  FEET. 

IF  THIS  CONDITION  IS  NOT  NET,  THEN  THE  FOLLOWING  CONDITION  IS  TESTED: 

WHEN  THE  CEILING  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITY  MUST 
BE  GREATER  THAN  OR  BQMIAL  TO  1/2  (  0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS). 


CONVERSION:  1  KNOT  -  .514791  METERS  PER  SECOND 
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OPERATING  LOCATION  *A' 
USAFSTAC,  ASHEVILLE  HC 


PEAK  SURFACE  VaNDS  IN  KNOTS 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  4601-4606,5107-6311,6510-9107 


LST  TO  UTC:  +05 

MON^^- 

HOURS: 

ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

46 

WSW*35 

WSW 

36 

WNW*26 

SSW' 

*30 

BSE *20 

WSW*36 

51 

SSW*33 

S  ' 

*31 

ENE' 

*17 

E 

35 

SSW 

28 

WNW' 

*28 

E  *35 

52 

» 

k 

SSW 

45 

ESB 

37 

WSW' 

•41 

SE 

30 

WNW  38 

SSW*38 

ENE 

25 

HE 

37 

W 

26 

WNW 

28 

SSW*45 

53 

NW  ■ 

*31 

WSW*33 

WSW 

31 

SW 

36 

WSW 

30 

SB 

32 

SSW  35 

ESB 

27 

ESB 

38 

ENE 

25 

NE 

23 

W 

32 

ESE*38 

54 

WNW 

31 

WNW 

30 

S 

27 

SSW 

34 

SSE 

30 

SSB 

37 

WSW  34 

W 

38 

SE 

30 

ESB 

29 

SSW 

30 

SSW 

30 

W  38 

55 

WSW 

32 

S5M 

35 

SSW 

26 

WNW 

28 

SW 

35 

WSW 

28 

W  30 

SSB 

31 

ENE 

28 

WSW 

33 

SSW 

20 

WSW 

23 

SSW  35 

56 

WNW 

26 

SSW 

35 

W 

32 

SSW 

38 

SSB 

26 

SSB 

29 

WSW  45 

WSW 

35 

SSB 

30 

w 

31 

NW 

29 

NW 

29 

WSW  45 

57 

SSW 

25 

WSW 

26 

ESB 

48 

SSB 

36 

ENE 

33 

SW 

33 

SB  38 

NE 

42 

ENE 

30 

E 

23 

WNW 

28 

WNW 

31 

ESE  48 

58 

SSW 

30 

SW 

32 

SSB 

25 

w 

31 

WNW 

23 

SSE 

52 

S  28 

W 

27 

ESB 

27 

NNE 

20 

WNW 

23 

sw 

19 

SSE  52 

59 

sw 

34 

SSW 

36 

WNW 

32 

SSW 

30 

ESB 

38 

B 

65 

SSW*33 

WSW 

37 

SB 

29 

W 

30 

NE 

26 

WNW 

27 

E  *65 

60 

NW 

28 

WSW 

39 

SW 

26 

NW 

24 

W 

24 

SW 

26 

NNW  33 

NNW 

38 

SE 

46 

s 

34 

N 

21 

E  ’ 

*26 

SE  *46 

61 

WNW' 

>33 

w 

43 

NW  ■ 

•39 

k 

k 

k 

WNW*18 

W 

48 

ESE' 

*36 

W  ’ 

*23 

W  ’ 

*24 

NNW*39 

CD 

k? 

« 

62 

1 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

k 

NNW*20 

NW  ’ 

•27 

k 

NW  *27 

63 

K 

k 

k 

k 

k 

k 

* 

k 

WSW*30 

N 

26 

W  ’ 

•26 

WSW* 30 

65 

1 

k 

NW 

27 

N 

26 

NW  *27 

66 

W 

32 

w 

40 

WSW 

29 

WSW 

32 

NNW*26 

E  ■ 

•35 

ENE  45 

s 

29 

SW 

24 

WNW 

31 

W 

29 

WHW»29 

ENE*45 

67 

w  ■ 

•25 

S  ' 

•30 

WNW 

36 

SW 

27 

WNW 

33 

N 

30 

S  27 

s 

26 

NNW 

22 

ESE 

20 

N 

31 

W 

30 

WNW* 36 

68 

sw 

20 

sw 

27 

SW 

37 

WNW 

43 

NNW 

27 

ENE 

33 

36/  42 

15/ 

32 

24/ 

27 

17/ 

36 

28/ 

26 

15/ 

34 

WHW  43 

69 

23/ 

22 

08/ 

41 

14/ 

33 

22/ 

48 

24/ 

26 

28/ 

47 

24/*33 

10/ 

30 

06/ 

32 

36/ 

23 

19/ 

24 

20/ 

29 

22/*4B 

70 

03/ 

29 

31/ 

34 

27/ 

42 

28/' 

*52 

27/ 

40 

31/ 

34 

24/  40 

28/ 

25 

12/ 

28 

32/ 

24 

35/ 

27 

35/ 

22 

28/*52 

71 

31/ 

38 

14/ 

49 

22/ 

40 

35/ 

40 

35/ 

33 

34/ 

36 

28/  28 

28/ 

32 

01/ 

34 

34/ 

20 

19/ 

31 

35/ 

32 

14/  49 

72 

34/ 

32 

30/ 

38 

27/ 

40 

23/ 

31 

26/ 

33 

36/ 

53 

17/*23 

06/ 

35 

01/ 

20 

32/ 

25 

15/ 

33 

13/ 

23 

36/»53 

73 

27/ 

25 

19/ 

28 

15/' 

*30 

11/ 

30 

31/ 

51 

05/ 

47 

04/  34 

06/ 

42 

09/ 

24 

15/ 

23 

25/ 

31 

26/' 

*33 

31/*51 

74 

21/ 

24 

19/ 

34 

23/ 

30 

18/ 

29 

03/ 

35 

31/ 

35 

16/  43 

20/ 

31 

13/ 

35 

04/ 

20 

34/ 

41 

29/ 

26 

16/  43 

75 

28/ 

43 

26/ 

30 

22/ 

43 

30/ 

40 

31/ 

34 

31/ 

37 

18/  29 

31/ 

37 

24/ 

30 

16/ 

44 

32/ 

24 

29/ 

34 

16/  44 

76 

27/ 

29 

22/ 

33 

22/ 

36 

23/ 

23 

19/ 

30 

01/ 

38 

16/  32 

02/ 

29 

25/ 

27 

21/ 

25 

34/ 

26 

25/ 

30 

01/  38 

77 

32/ 

33 

31/ 

34 

16/ 

26 

31/ 

36 

05/ 

30 

24/ 

30 

32/  40 

15/ 

31 

28/ 

25 

34/ 

24 

32/ 

21 

23/ 

29 

32/  40 

78 

24/ 

44 

23/ 

32 

18/ 

25 

27/ 

38 

03/ 

39 

24/ 

36 

24/  32 

08/ 

32 

05/ 

36 

35/ 

22 

22/ 

21 

24/ 

29 

24/  44 

79 

23/ 

34 

23/ 

30 

19/ 

31 

36/ 

32 

08/ 

28 

11/ 

25 

28/  36 

14/ 

43 

17/ 

37 

13/ 

26 

20/ 

26 

18/ 

29 

14/  43 

80 

21/ 

30 

25/ 

33 

17/ 

40 

24/ 

39 

20/ 

30 

25/ 

38 

02/  45 

06/ 

44 

27/ 

26 

30/ 

21 

25/ 

24 

32/ 

23 

02/  45 
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OPERATIHG  I^xaTIOR  'A' 
USAPETAC,  ASHEVILLE  HC 


PEAK  SURFACE  IRNDS  IN  KNOTS 
FROM  SUtMARY  CS^  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  4601-4606,5107-6311,6510-9107 

L8T  TO  UTC:  *05  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

81 

33/ 

27 

33/ 

34 

32/ 

42 

21/ 

29 

22/ 

26 

09/ 

38 

02/ 

28 

05/ 

30 

28/ 

24 

04/ 

27 

29/ 

23 

30/ 

30 

32/ 

42 

82 

31/ 

36 

24/ 

39 

25/ 

35 

20/ 

33 

35/ 

26 

17/ 

30 

21/ 

24 

27/ 

24 

31/ 

22 

12/ 

18 

31/ 

21 

32/ 

31 

24/ 

39 

83 

06/ 

31 

15/ 

38 

32/ 

30 

36/ 

35 

20/ 

24 

09/ 

35 

21/ 

30 

07/ 

28 

17/ 

26 

19/ 

20 

31/ 

33 

24/ 

37 

15/ 

38 

64 

22/ 

31 

24/ 

36 

21/ 

35 

19/ 

37 

21/ 

41 

36/ 

36 

21/ 

42 

29/ 

28 

31/ 

28 

06/ 

19 

30/ 

25 

33/ 

29 

21/ 

42 

85 

33/ 

29 

28/ 

36 

13/ 

31 

30/ 

45 

26/ 

29 

20/ 

35 

25/ 

39 

14/ 

34 

10/ 

31 

06/ 

28 

16/ 

55 

30/ 

29 

16/ 

55 

86 

30/ 

32 

22/ 

34 

22/ 

32 

33/ 

25 

32/ 

20 

14/ 

34 

15/ 

39 

21/ 

39 

09/ 

25 

17/ 

21 

28/ 

24 

18/ 

21 

15/ 

39 

87 

21/ 

26 

31/ 

33 

13/ 

31 

27/ 

30 

11/ 

22 

10/ 

30 

02/ 

37 

19/ 

28 

09/ 

26 

36/ 

23 

21/ 

25 

30/ 

26 

02/ 

37 

88 

19/ 

23 

31/ 

33 

29/ 

31 

22/ 

33 

32/ 

22 

20/ 

26 

21/ 

30 

05/ 

33 

01/ 

26 

23/ 

23 

31/ 

33 

32/ 

22 

31/ 

33 

89 

32/ 

26 

15/ 

32 

28/ 

26 

21/ 

26 

26/ 

40 

22/ 

35 

18/ 

34 

07/ 

26 

11/ 

30 

25/ 

29 

26/ 

35 

33/ 

31 

26/ 

40 

90 

26/ 

40 

29/ 

38 

33/ 

37 

25/ 

46 

32/ 

35 

27/ 

30 

03/ 

30 

17/ 

36 

08/ 

35 

31/ 

30 

21/ 

26 

30/ 

27 

25/ 

46 

91 

18/ 

34 

30/ 

38 

20/ 

47 

12/ 

22 

33/ 

28 

25/ 

49 

21/ 

29 

25/‘ 

‘49 

GREATEST  24/  44  14/  49  E3E  48  28/  52  31/  51  E  65  WSW  45  W  48  SE  46  16/  44  16/  55  NHW  39  E  65 


TOTAL  OBS  1073  995  1080  1053  1077  1038  1047  1076  1049  1126  1109  1079  12802 


THE  PEAK  WIND  OF  65  FROM  E  OCCURRED  ON  06/14/59 

NOTE:  *TRE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 

$THE  VALUE  IS  100  OR  GREATER  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  IjOCATIOH  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  PEAK  WINDS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  747810  STATIC**  NAME:  MCXIDY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECXJRD:  4601-4606,5107-6311,6510-9107 


LST  TO  IfTC: 

♦05 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

HORTB 

CALH-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-24 

SPEEDS 

25-29 

IN  KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64 

GB  65 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

OBS 

JAN 

.7 

12.3 

33.8 

29.7 

14.4 

5.6 

.7 

-3 

.0 

.0 

15.8 

15.0 

1073 

FEB 

.3 

7-7 

28.4 

32.3 

16.7 

7.3 

1.8 

.4 

.0 

.0 

17.4 

16.0 

995 

MAR 

.1 

4.2 

26.9 

33.5 

19.4 

9.4 

3.8 

1.5 

1.4 

.0 

.0 

18.2 

17.0 

1080 

APR 

.1 

4.7 

27.8 

35.7 

20.3 

6.6 

3.0 

.9 

.7 

.1 

.0 

17.6 

17.0 

1053 

HAY 

.0 

5.6 

33.2 

34.7 

16.5 

6.3 

2.0 

.7 

.4 

.2 

.0 

16.7 

16.0 

1077 

JUR 

.1 

7.0 

34.2 

31.5 

15.1 

6.7 

2.9 

1.6 

.5 

.2 

.1 

17.0 

16.0 

1038 

JUL 

.5 

5.7 

29.6 

29.4 

20.1 

9.3 

3.5 

1.1 

.6 

.0 

.0 

17.7 

17.0 

1047 

AUG 

.2 

9.3 

36.2 

28.3 

15.1 

6.9 

2.3 

1.0 

.7 

.0 

.0 

16.4 

15.0 

1076 

SEP 

.5 

11.8 

38.6 

30.7 

12.3 

3.8 

1.6 

.6 

.1 

.0 

.0 

15.1 

14.0 

1049 

OCT 

.7 

12.4 

45.0 

29.8 

9.6 

1.4 

.5 

.4 

.1 

.0 

.0 

14.2 

14.0 

1126 

IfOV 

.9 

17.3 

38.4 

25.8 

12.9 

3.4 

.9 

.1 

.2 

.1 

.0 

14.3 

14.0 

1109 

DEC 

.7 

16.2 

38.8 

23.2 

13.2 

6.5 

1.2 

.2 

.0 

.0 

.0 

14.9 

14.0 

1079 

ANIfUAL 

.4 

9.6 

34.4 

30.3 

15.4 

6.1 

2.4 

.9 

.5 

.0 

.0 

16.2 

15.0 

12802 
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OPERATHIG  LOCATION  *A* 
USAFB3AC«  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747610  STATION  NAME;  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

Hi 

3.0 

.4 

6.9 

4.9 

4.5 

020-040 

4.3 

.5 

9.6 

5.0 

5.0 

050-070 

4.8 

2.7 

.4 

8.0 

4.5 

4.0 

(K)  080-100 

3.7 

1.7 

-3 

5.7 

4.4 

4.0 

110-130 

1.8 

1.0 

2.8 

3.5 

3.0 

140-160 

2.9 

.6 

3.5 

3.5 

3.0 

(S)  170-190 

2.5 

1.4 

.4 

4.3 

4.8 

4.0 

200-220 

1.9 

1.0 

.2 

3.1 

4.4 

4.0 

230-250 

2.6 

2.3 

.4 

5.3 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

3.9 

1.7 

.1 

5.7 

3.9 

3.0 

290-310 

3.3 

1.7 

.9 

.1 

6.0 

5.2 

4.0 

320-340 

3.0 

4.1 

2.0 

.2 

9.4 

6.8 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.8 

//////////// 

TOTALS 

38.5 

25.5 

5.6 

-3 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  NIMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIifG  LOOVriOII  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEEAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.4 

4.2 

.2 

9.8 

4.4 

4.0 

020-040 

5.9 

2.9 

.8 

9.6 

4.6 

4.0 

050-070 

4.4 

2.7 

.2 

7-3 

4.4 

4.0 

(E]  080-100 

2.7 

1.0 

.3 

4.0 

4.6 

4.0 

110-130 

2.2 

.6 

2.8 

3.2 

2.0 

140-160 

2.4 

.6 

.1 

3.1 

3.7 

3.0 

(3)  170-190 

2.7 

2.3 

.4 

5.4 

4.9 

4.5 

200-220 

2.0 

.5 

.5 

3.1 

4.8 

4.0 

230-250 

1.7 

1.5 

.3 

3.5 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

4.1 

1.6 

.3 

6.0 

4.2 

3.5 

290-310 

5.1 

2.3 

1.1 

8.4 

4.8 

4.0 

320-340 

3.0 

3.9 

2.5 

.2  .1 

9.7 

7.0 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.3 

iiimniiii 

TOTALS 

41.6 

24.1 

6.7 

.2  .1 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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orawrniG  iocktior  -a- 

USAFKEAC,  ASHKVIIJ,B  RC 


PRRCEIIIAGE  FRBQUEHCY  Of  OCCURRBNCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


8IATI0H  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

lOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.9 

4.0 

.6 

9.6 

4.B 

4.0 

020-040 

6.0 

4.0 

.4 

10.4 

4.4 

4.0 

050-070 

4.1 

2.4 

.2 

.1 

6.8 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

2.7 

.8 

.1 

3.5 

3.6 

3.0 

110-130 

.5 

.6 

1.2 

4.5 

5.0 

140-160 

1.9 

2.0 

.1 

4.1 

4.7 

5.0 

(S)  170-190 

2.3 

1.7 

.4 

.1 

4.5 

5.3 

4.5 

200-220 

1.2 

1.6 

.2 

.1 

3.1 

5.9 

6.0 

230-250 

2.2 

.5 

.4 

3.1 

4.3 

4.0 

(W)  260-280 

4.6 

1.7 

.3 

.1 

6.8 

4.2 

3.0 

290-310 

3.8 

2.8 

1.4 

8.0 

5.6 

5.0 

320-340 

3.3 

2.8 

1.8 

.2 

8.2 

6.2 

5.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.8 

//////////// 

TCTJas 

37.5 

24.9 

5.9 

.5 

.1 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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(VERATIII6  LOCATION  "A* 
USAFRTAC,  ASHEVILLE  NC 


PEPCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  aBSERVATIONS 


STATION  NIMBER:  747810  STATION  NAME:  HOOOY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UrC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  >  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  09-'ll 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.3 

3.9 

1.6 

10.8 

5.5 

5.0 

020-040 

5.7 

5-1 

1.1 

11.8 

5.0 

5.0 

050-070 

7.2 

4.5 

1.1  .1 

12.9 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

3.2 

1.6 

.1 

4.9 

4.1 

4.0 

110-130 

2.8 

1.0 

3.8 

3.2 

2.0 

140-160 

1.2 

1.3 

.2 

2.7 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

2.4 

3.2 

1.3  .3  .1 

7.3 

6.9 

6.0 

200-220 

1.4 

2.9 

.9 

5.2 

6.2 

6.0 

230-250 

1.9 

2.4 

.2 

4.5 

5.0 

5.0 

(H)  260-280 

1.7 

2.8 

1.0  .1 

5.6 

6.3 

6.0 

290-310 

2.5 

5.8 

1.3  .3 

9.9 

6.8 

7.0 

320-340 

2.2 

5.5 

3.1  .5 

11.3 

7.7 

B.O 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.4 

//////////// 

TOTALS 

1  37-5 

40.0 

11.9  1.2  .2 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTDU.  NUMBER  OF  OTSEFVATIONS 

930 
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OPBRATIHG  lACATIOR  'A* 
USAFBXAC,  ASHEVIIJ,B  NC 


PKRCBirrAGB  FREQUBMCy  OF  OCCURRBHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JAR  HOURS:  12-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOH  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.5 

3.3 

1.4 

10.2 

5.1 

4.0 

020-040 

4.4 

3.9 

1.1 

9.4 

5.2 

5.0 

050-070 

3.9 

3.3 

.8 

8.0 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

3.4 

2.2 

.5 

6.1 

4.8 

4.0 

110-130 

2.3 

1.2 

3.4 

3.8 

4.0 

140-160 

2.2 

1.2 

,5 

.1 

4.0 

5.3 

4.0 

(S)  170-190 

1.4 

3.1 

1.1 

.3 

.2 

6.1 

7.9 

7.0 

200-220 

1.9 

3.8 

1.8 

.5 

8.1 

7.5 

7.0 

230-250 

1.9 

2.3 

2.2 

6.3 

7.1 

8.0 

(W)  260-280 

1.6 

5.7 

1.3 

.1 

8.7 

6.9 

7.0 

290-310 

3.4 

6.8 

3.0 

.4 

.1 

13.8 

7.2 

7.0 

320-340 

3.4 

5.3 

2.5 

11-2 

6,5 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.7 

//////////// 

TOTALS 

35.3 

42.1 

16.2 

1.4 

.3 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  60 


OPERATING  LOCATION  *A” 
USAFBmC,  ASBBVILLB  RC 


PBRCBRTA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRBCriON  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JAN  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.8 

3.9 

.6 

9.4 

4.8 

4.0 

020-040 

4.8 

4.0 

1.1 

9.9 

5.0 

5.0 

050-070 

4.1 

2.7 

1.0 

7.7 

5.3 

4.0 

(R)  080-100 

1.7 

2.3 

.2 

4.2 

5.1 

5.0 

110-130 

3.1 

1.2 

4.3 

3.7 

4.0 

140-160 

1.9 

1.4 

.2 

3.5 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

1.5 

1.2 

.6 

.1 

.1 

3.5 

6.3 

5.0 

200-220 

2.3 

3.9 

1.8 

.5 

8.5 

7.4 

7.0 

230-250 

2.5 

3.9 

1.4 

7.7 

6.2 

6.0 

(M)  260-280 

3.8 

5.2 

2.0 

.2 

11.2 

6.2 

6.0 

290-310 

3.4 

6.8 

3.1 

.2 

13.5 

7.1 

7.0 

320-340 

3.2 

6.5 

1.1 

10.8 

6.1 

6.0 

VARIABUI 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.7 

//////////// 

TOTALS 

37-1 

43.0 

13.1 

1.0 

.1 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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QPSRKTIIIG  lAOVnOH  'A' 
USAFBIAC,  ASHEVILLB  RC 


PERCEHTAGB  FREQUEIICY  OF  OCCURRBRCB  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SXKTIOH  NUMBER:  747S10  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  to  UTC:  +  5  MONTH:  JAN  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnCM 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

6.3 

1.9 

.4 

8.7 

3.8 

3.0 

020-040 

4.1 

3.2 

.1 

7.4 

4.5 

4.0 

050-070 

4.8 

2.3 

.3 

7.4 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

3.8 

1.2 

4.9 

3.5 

3.0 

110-130 

2.4 

.6 

3.0 

3.5 

3.0 

140-160 

.4 

.1 

1.5 

3.6 

2.0 

(S)  170-190 

.8 

.3 

.1 

2.9 

4.9 

4.0 

200-220 

3.7 

.8 

6.2 

6.0 

6.0 

230-250 

1.3 

5.9 

3.7 

3.0 

(W)  260-280 

1.6 

.1 

6.1 

3.4 

2.0 

290-310 

2.8 

.6 

.2  .1 

10.2 

4.6 

4.0 

320-340 

D 

2.3 

.6 

.2 

6.7 

5.2 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.9 

//////////// 

TOrTALS 

44.7 

22.1 

3.5 

.5  .1 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  7 
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OPKRATIIIG  LOCKTION  ’A* 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  EC 


FBRCBNTACB  FREQUEHCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  NUMBER:  747810  STKeiOH  NAHE:  HOODY  AFB/VALD03TA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UrC:  +  5  MONTH:  JAR  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOII 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  3SO-010 

4.2 

2.4 

.2 

6.8 

4.2 

4.0 

020-040 

4.1 

3.7 

.2 

8.0 

4.9 

4.0 

050-070 

5.1 

2.5 

.3 

.1 

8.0 

4.4 

4.0 

(B)  080-100 

4.3 

1.9 

.2 

6.5 

4.4 

4.0 

110-130 

3.0 

1-7 

4.7 

4.4 

4.0 

140-160 

1.6 

.1 

1.7 

2.4 

2.0 

(S)  170-190 

3.0 

1.4 

.2 

4.6 

4.0 

3.0 

200-220 

2.3 

2.3 

.3 

4.8 

5.2 

5.0 

230-250 

3.1 

2.0 

.5 

5.7 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

4.6 

.3 

4.9 

2.9 

3.0 

290-310 

4.4 

2.4 

.8 

7.5 

4.7 

4.0 

320-340 

2.3 

2.8 

.9 

.3 

6.2 

6.5 

5.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.5 

//////////// 

TOTALS 

42.0 

23.5 

3.6 

.4 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  8 
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VEMTIHC  UX»nOII  -A' 
JSAFEKAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FRBQUENCY  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLI  OBSERVATIONS 

imiOR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALD08TA  6A  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 

%nHD  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOH 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

5.0 

3.3 

-7 

9.0 

4.7 

4.0 

020-040 

5.0 

3.9 

.7 

9.5 

4.8 

4.0 

050-070 

4.8 

2.9 

.5 

.0 

8.3 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

3.2 

1.6 

.2 

5.0 

4.3 

4.0 

110-130 

2.3 

1.0 

3.3 

3.7 

3.0 

140-160 

1.9 

1.0 

.2 

.0 

3.0 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

2.2 

1.9 

.6 

.1  .1 

4.8 

5.8 

5.0 

200-220 

1.9 

2.4 

.8 

.1 

5.3 

6.3 

6.0 

230-250 

2.6 

2.0 

.7 

5.3 

5.3 

5.0 

[N)  260-280 

3.6 

2.6 

.6 

.0  .0 

6.9 

5.0 

4.0 

290-310 

4.0 

3.9 

1.5 

.2  .0 

9.7 

5.9 

6.0 

320-340 

3.0 

4.1 

1.8 

.2  .0 

9.2 

6.6 

6.0 

VMUAHLB  1 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.9 

//////////// 

TOTALS 

39.5 

30.6 

8.3 

.6  .1 

100.0 

4.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


C  -  4  -  9 


USAFBTAC/DS— 92/271  —  P>ige  64 


OPBRATIIIG  IXX^ATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnON  NUMBER:  747810  SOATICN  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  ( 

3SILIHG  GE 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITB  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TBAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTIOH  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(OBGRBBS)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

5.1 

5.1 

.4 

10.7 

4.9 

5.0 

020-040 

7.3 

7.9 

1.0 

16.2 

5.1 

5.0 

050-070 

8.6 

5.6 

1.3  .1 

15.6 

5.0 

4.0 

(8)  080-100 

4.6 

2.3 

.6 

7.5 

4.9 

4.0 

110-130 

2.6 

1.9 

4.5 

4.3 

4.0 

140-160 

2.0 

1.0 

.1 

3.1 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

2.0 

2.3 

.5  .3 

5.1 

6.2 

6.0 

200-220 

2.3 

3.6 

1.4 

7.3 

6.5 

7.0 

230-250 

1.7 

2.6 

.8 

5.1 

6.0 

5.0 

(N)  260-280 

1.7 

1.0 

.7  .1 

3.5 

5.7 

5.0 

290-310 

2.0 

3-5 

1.6  .1 

7.2 

6.9 

7.0 

320-340 

1.9 

2.9 

1.2 

6.0 

6.3 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.2 

//////////// 

TOftlUiS 

41.8 

39.7 

9.6  .5  .1 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

1438 

C  -  4  -  10 
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PBRATIII6  I>OCATIOII  *A' 

bafbxk;,  ashbyillb  nc 


PBRCElfTAGB  FREQUKHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRDH  BOURLY  OBSERVATIONS 

XATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

liST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DlRBCTIGil 

(DEGREES^ 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

R)  350-010 

3.7 

1.5 

.6 

.1 

5.9 

4.8 

4.0 

020-040 

2.8 

1.8 

.4 

5.0 

4.8 

4.0 

050-070 

3.1 

3.0 

.6 

6.6 

5.2 

5.0 

E)  080-100 

4.3 

1.9 

6.1 

4.0 

4.0 

110-130 

3.8 

2.0 

,1 

5.9 

3.9 

3.5 

140-160 

1.5 

.2 

.2 

.2 

2.2 

5,3 

3.0 

S)  170-190 

3.3 

2.0 

.2 

5.6 

4.2 

3.0 

200-220 

2.7 

2.2 

.9 

5.9 

5.4 

5.0 

230-250 

3.4 

2.2 

.6 

6.3 

4.8 

4.0 

W)  260-280 

4.0 

1.1 

.6 

.4 

6.0 

5.2 

4.0 

290-310 

3.4 

2.8 

2.0 

.4 

8.6 

6.5 

5.0 

320-340 

4.1 

1.3 

1.4 

.2 

7.1 

5.8 

4.0 

VJUUABZ.B 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.7 

//////////// 

TOCALS 

40.1 

22.0 

7.6 

1.1 

.2 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  11 
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OPERATING  IiOCATIOH  *A’  PERCENTAGE  FREQUENCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVIIJ.E  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STRTIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

+  5 

MOirra:  FEB  HOURS 

;  03-05 

DIFECriO!l 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  IS 

-19 

WIRD  SPEED  IR  KHCfTS 

20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.0 

2.4 

.8 

-1 

8.3 

4.7 

4.0 

020-040 

5.4 

2.1 

.4 

7.9 

4.1 

4.0 

050-070 

3.5 

2.4 

.7 

6.6 

5.1 

4.0 

(E)  080-100 

3.3 

.7 

.1 

.1 

4.3 

4.1 

3.0 

110-130 

2.2 

1.8 

.5 

4.5 

4.6 

4.5 

140-160 

2.2 

.8 

.1 

.1 

3.3 

4.5 

3.5 

(S)  170-190 

3.4 

1.2 

.1 

4.7 

3.8 

4.0 

200-220 

1.1 

1.5 

.7 

.1 

3.4 

6.6 

6.0 

230-250 

4.3 

1.4 

.2 

.1 

6.0 

4.5 

4.0 

(W)  260-280 

2.8 

1.8 

.8 

.2 

.1 

5.8 

6.3 

5.0 

290-310 

3.9 

2.7 

1.2 

.1 

.2 

8.2 

6.1 

5.0 

320-340 

4.1 

2.6 

2.1 

.2 

9.1 

6.2 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.9 

//////////// 

TOmiLS 

41.2 

21.4 

7.7 

1.0 

.3 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  12 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCEirrAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  APB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *■  5  MONTH:  FEB  HOURS:  06-08 


DIRECnOH 

(DEGREBS) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.7 

3.2 

.4 

8.3 

4.2 

3.5 

020-040 

5.9 

3.1 

9.0 

3.9 

4.0 

050-070 

3.8 

3.0 

.6 

7.3 

5.0 

4.0 

(E)  080-100 

2.5 

.8 

.1 

3.4 

4.0 

4.0 

110-130 

2.0 

1.2 

.2 

3.4 

4.4 

3.0 

140-160 

2.2 

1.5 

.2  .1  .1 

4.3 

5.6 

4.0 

fS)  170-190 

3.8 

1.7 

,5 

5.9 

4.5 

4.0 

200-220 

1.8 

1.2 

1.1 

4.0 

6.2 

5.5 

230-250 

2.2 

1.7 

.2 

4.1 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

3.3 

1.3 

1.2  .1 

5.9 

5.7 

4.0 

290-310 

1.9 

2.6 

.8 

5.3 

6.2 

6.0 

320-340 

3.7 

5.0 

1.2  .1 

9.9 

6.0 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.1 

//////////// 

TOTALS 

1  37-8 

26.3 

6.5  .3  .1 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 

C  -  4  -  13 
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OPBW^TIIIG  LOCATION  "A* 
USAFKTAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SOATIGN  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALD03TA  GA  PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  FEB  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.1 

4.8 

1.5 

8.5 

6.7 

7.0 

020-040 

5.8 

3.7 

.4 

9.8 

4.4 

4.0 

050-070 

4.5 

5-0 

1.3 

10.8 

5.5 

6.0 

(E)  080-100 

3.4 

2.5 

.2 

6.1 

4.6 

4.0 

110-130 

2.2 

1.9 

.2 

4.4 

4.6 

4.0 

140-160 

2.4 

2.7 

1.1 

.1 

6.3 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

1.9 

3.9 

1.9 

.2  .2 

8.2 

7.5 

8.0 

200-220 

2.2 

3.5 

1.9 

.1 

7.8 

6.5 

6.0 

230-250 

1.4 

2.8 

.4 

4.6 

5.8 

6.0 

(H)  260-280 

1.5 

3.1 

1.2 

.4 

6.1 

7.1 

6.0 

290-310 

2.6 

3.2 

1.9 

.1  .2 

8.0 

7.1 

7.0 

320-340 

3.0 

6.6 

2.2 

11.8 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.6 

//////////// 

TOTALS 

1  33.0 

43.7 

14.2 

.9  .4 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 

C  -  4  -  14 
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OPEMTIHG  liOCKTIOR  ’A' 
USAFBTAC,  ASHBVUiB  NC 


PBRCEIITA6R  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SlHtFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCIH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NimSER:  747810  STATION  HAKE:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


DiREcnon 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  59-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.5 

3.9 

1.2 

9.6 

5.4 

5.0 

020-040 

3.3 

3.2 

.8 

7.3 

5.3 

5.0 

050-070 

3.1 

3-5 

.6 

7.2 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

1.7 

1.9 

.2 

.1 

3.9 

5.4 

5.0 

110-130 

1.9 

3.4 

.7 

6.0 

5.9 

6.0 

140-160 

1.8 

2.5 

1.8 

6.0 

7.0 

7.0 

(S)  170-190 

1.3 

3.1 

2.0 

.2  .2 

6.9 

8.2 

8.0 

200-220 

1.9 

4.4 

3.5 

.7 

10.5 

8.5 

9.0 

230-250 

2.5 

2.5 

2.7 

.2 

7.9 

7.2 

7.0 

(W)  260-280 

2.7 

2.8 

1.8 

.4 

7.7 

6.9 

6.0 

290-310 

3.8 

5.2 

2.6 

.4  .1 

12.1 

7.1 

7.0 

320-340 

3.3 

6.5 

1.1 

10.9 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.0 

//////////// 

TOTALS 

31.8 

42.9 

19.0 

2.C  .3 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  miHBER  CF  OBSERVATIONS  646 

C  -  4  -  15 
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OFKmTIIlG  UXXriOR  *A'  PERCEHTAOB  FREQUBHCY  OF  OCCUKRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBIKC,  ASBBVILXE  HC  FROM  HOURLY  CBSERVATIOHS 

SIAnOR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  SA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC:  4 

5 

month:  FEB  HOURS:  15-17 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

3.7 

1.2 

.1 

7.7 

6.1 

6.0 

020-040 

3.5 

3.8 

.2 

.1 

7.7 

4.9 

5.0 

050-070 

3.1 

3.8 

.6 

7.4 

5.4 

5.0 

(B)  080-100 

3.3 

1.1 

.2 

4.6 

4.3 

4.0 

110-130 

1.9 

2.2 

.4 

4.5 

5.8 

5.5 

140-160 

1.8 

2.2 

.1 

4.1 

5.1 

5.0 

(S)  170-190 

1.8 

3.2 

2.1 

.4 

7.4 

7.6 

7.0 

200-220 

1.8 

5.1 

4.3 

.6  .1 

11.8 

8.6 

8.0 

230-250 

2.1 

3.3 

1.7 

.4  .1 

7.6 

7.3 

7.0 

(W)  260-280 

2.7 

3.8 

2.2 

.1 

8.9 

6.8 

6.0 

290-310 

3.9 

5.6 

2.7 

.6  .2 

13.0 

7.3 

7.0 

320-340 

4.0 

4.7 

1.5 

.4 

10.6 

6.1 

6.0 

VUaABLB 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  4.6 

miininn 

TOrCALS 

32.6 

42.5 

17.2  2 

.7  .4 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  16 
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OPEmriHG  lOCATIOM  ’A’ 
USAFEEAC,  ASBKVIU.B  HC 


PERCBlirAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  HAMS:  NOCOY  AFB/VAUX)6TA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOR 

(OBGRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.4 

2.8 

.1 

6.4 

4.7 

4.0 

020-040 

4.3 

1.3 

.1 

5.7 

3.4 

3.0 

050-070 

6.0 

2.7 

-5 

9.2 

4.0 

3.5 

(E)  080-100 

3.3 

2.0 

.5 

5.8 

4.6 

4.0 

110-130 

2.0 

.9 

.4 

3.3 

4.5 

4.0 

140-160 

1.1 

.5 

.1 

1.7 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

2.0 

2.0 

1.2 

.4 

5.6 

6.4 

6.0 

200-220 

3.2 

4.7 

1.9 

.1 

9.9 

6.4 

6.0 

230-250 

2.5 

2.0 

.7 

.1 

5.3 

5.7 

5.0 

(W)  260-280 

3.0 

1.9 

.5 

.2 

5.6 

5.1 

4.0 

290-310 

3.9 

3.8 

1.4 

.1 

9.2 

5.7 

5.0 

320-340 

1 

3.8 

3.2 

.7 

7.7 

4.8 

5.0 

VMUABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.7 

//////////// 

TOrrALS 

38.5 

27.8 

8.0 

1.0 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OmWnHG  IiOCMTIOH  'A*  fercehtagb  frequency  op  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOR  HUMBER:  747810  STATIOH  NAME:  MCODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  IfTC: 

:  ♦  5 

MONTH:  FEB  BOORS 

i:  21-23 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19 

WIRD  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.8 

1.3 

.1 

4.3 

4.2 

4.0 

020-040 

3.1 

1.7 

4.7 

3.8 

4.0 

050-070 

4.1 

3.1 

.1 

.i 

7.4 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

3.4 

3.0 

.4 

6.7 

4.9 

4.0 

110-130 

3.4 

2.1 

.2 

.1 

5.9 

4.3 

4.0 

140-160 

.7 

.1 

.2 

.1 

1.2 

6.0 

3.5 

(S)  170-190 

2.2 

1.7 

.6 

.1 

4.6 

5.5 

5.0 

200-220 

2.5 

5.2 

.6 

.1 

8.4 

5.8 

6.0 

230-250 

2.6 

2.4 

.1 

.5 

5.6 

5.9 

5.0 

(W)  260-280 

3.2 

1.1 

.6 

4.8 

4.2 

3.0 

290-310 

2.7 

3.1 

2.0 

.4 

8.2 

7.0 

7.0 

320-340 

3.2 

2.0 

.7 

5.9 

5.1 

4.0 

VARIABLE 

CALN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

32.3 

//////////// 

TOTMaS 

33.9 

26.8 

5.6 

1.4 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERATIHG  LOCATIOII  'A* 
USAFETAC,  ASBBVILI.B  RC 


PERCERTAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 

SXKTIOR  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAUX3STA  GA  PERIOD  OF  REOORD:  OCT  81  -  SEP  91 

liST  TO  UIC:  «-  5  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnCH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

NEAH 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.6 

3.0 

.7 

.0 

7.4 

5.2 

5.0 

020-040 

4.3 

2.6 

.3 

.0 

7.1 

4.3 

4.0 

050-070 

B 

.6 

.0 

7.8 

5.0 

5.0 

(E)  080-100 

Bj 

.2 

.0 

5.1 

4.5 

4.0 

110-130 

B 

.3 

.0 

4.7 

4.9 

4.0 

140-160 

1.3 

.5 

.1 

.0 

3.6 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

2.5 

2.3 

1.1 

.2 

.1 

6.1 

6.2 

6.0 

200-220 

2.1 

1.5 

1.9 

.2 

.0 

7.7 

7.0 

7.0 

230-250 

2.6 

2.3 

.8 

.2 

.0 

5.9 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

2.9 

2.1 

1.1 

.2 

-0 

6.4 

6.0 

5.0 

290-310 

3.3 

3.6 

1.8 

.3 

,1 

9.1 

6.7 

6.0 

320-340 

3.6 

4.0 

1.4 

.1 

.0 

9.1 

5.9 

5.0 

VMUABLB 

CALM 

iiuiiiiiiiiiiimniiiiiuiiiimiiiiniiiniiiiimiiimiiiiimiiimiiii 

19.9 

mu  mini 

TOTALS 

36.0 

1.7 

10-7 

1-3 

.2 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  6768 
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OPERATING  LOCATION  ’A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  6E 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  IHAH  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

3.3 

3.5 

1.1 

.1 

8.0 

5.9 

5.0 

020-040 

7.3 

5-7 

.7 

.2 

13.9 

4.7 

4.0 

050-070 

6.4 

7.3 

1.6 

.1 

15.4 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

3.7 

2.4 

.3 

.1 

6.4 

5.0 

4.0 

110-130 

2.2 

1.9 

.6 

4.7 

5.4 

5.0 

140-160 

1.6 

1.9 

.4 

.1 

4.0 

5.9 

5.0 

(S)  170-190 

3.4 

3.3 

1.7 

.2  .3 

8.9 

6.8 

7.0 

200-220 

2.5 

4.1 

2.1 

.2 

8.9 

6.8 

6.0 

230-250 

2.1 

2.5 

.3 

5.0 

5.4 

5.0 

(W)  260-280 

1.3 

1.5 

.3 

3.0 

5.2 

5.0 

290-310 

2.1 

2.9 

.5 

5.5 

5.8 

6.0 

320-340 

1.7 

3.4 

1.4 

6.4 

6.7 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.8 

//////////// 

TOTALS 

37.6  40.4 

11.0 

1.0  .3 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1149 

C  -  4  -  20 
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VBIUTIlia  LOCATIOH  *A* 
ISAFKXK;,  ASHEVILLE  NC 


PERCBirrAiGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BCXIRLT  OBSERVATIONS 

RATION  NUHBER:  747810  STATION  HA»S:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

IiST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  HAR  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

:H)  350-010 

2.0 

1.6 

.2 

3.9 

4.8 

4.0 

020-040 

1.1 

1.4 

2.5 

4.7 

5.0 

050-070 

3.8 

2.3 

.9 

6.9 

5.4 

4.0 

E)  080-100 

B 

2.3 

.3 

7.3 

4.2 

4.0 

110-130 

B 

2.3 

.5 

.1 

10.6 

4.0 

3.0 

140-160 

1.3 

.6 

.1 

5.2 

5.0 

4.0 

IS)  170-190 

B 

1.4 

.5 

.3 

5.2 

5.1 

4,0 

200-220 

4.3 

3.4 

.5 

.1 

8.4 

4.8 

4.0 

230-250 

5.7 

2.9 

.4 

.1 

9.1 

4.4 

4.0 

W)  260-280 

3.2 

.8 

.2 

.2 

.2 

4.6 

5.4 

4.0 

290-310 

3.3 

2,7 

1.3 

.1 

7.4 

6.1 

5.0 

320-340 

2.4 

2.5 

.8 

5.6 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.3 

//////////// 

TOTALS 

44.2 

24.9 

6.2 

.8 

.4 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  21 
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OPERATIHG  LOCATION 
USAFBZAC,  ASHBVILLK  NC 


PERCENTAGB  PRBQUBHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  GSSSRVATIONS 


STATIGN  NIMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  03>05 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.2 

2.4 

.8 

.1 

6.5 

5.3 

4.5 

020-040 

2.6 

2.3 

.3 

5.2 

4.6 

4.5 

050-070 

3.8 

2.4 

.1 

6.2 

4.7 

4.0 

(B)  080-100 

3.9 

1.2 

.3 

5.4 

3.9 

3.0 

110-130 

5.1 

1.7 

6.8 

3.7 

4.0 

140-160 

3.2 

.0 

.2 

.2 

5.7 

4. a 

4.0 

(S)  170-190 

3.3 

2.2 

.5 

.1  .1 

6.2 

5.1 

4.0 

200-220 

2.0 

1.6 

.6 

4.3 

5.6 

5.0 

230-250 

4.3 

1.9 

.6 

6.9 

4.3 

3.5 

(W)  260-280 

2.5 

.8 

.1 

.4  .2 

4.0 

6.1 

4.0 

290-310 

3.3 

2.4 

.6 

.3 

6.7 

5.5 

4.5 

320-340 

4.0 

2.8 

1.9 

8.7 

5.8 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

niiuummiiuiiinitiiiiiniiiiniiiiiiiiiuiiniiiiiiiiunmiiiiinii 

27.5 

IIIIIUIIIU 

TOTALS 

1  41.2 

23.7 

6.0  1 

.0  .4 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  22 
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PSRMriHG  lOCATIOH  ’A* 
BAFBXAC,  ASHBVIIXE  HC 


PBRCEIfTAGB  FREQUENCY  OF  CXX:URRBRCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 


HKTION  HUIQER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 
1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KHOTS 


DIRBCTIOH  1 
(IHtGRBBS)  1 

1-4 

5-9  10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

N)  350-010 

4.1 

2.3 

.2 

6.6 

4.2 

4.0 

020-040 

3.2 

2.2 

.4 

5.8 

4.9 

4.0 

050-070 

3.4 

2.8 

.6 

.1 

7.0 

5.1 

5.0 

E)  080-100 

3.3 

1.4 

.1 

4.8 

3.9 

3.0 

110-130 

4.0 

2.3 

.2 

6.5 

4.4 

4.0 

140-160 

2.8 

2.3 

.4 

5.5 

5.0 

4.0 

S)  170-190 

2.6 

1.8 

.9 

.3 

.1 

5.7 

6.2 

5.0 

200-220 

2.5 

2.2 

.9 

.1 

5.6 

5.9 

5.0 

230-250 

2.4 

2.2 

.2 

4.7 

4.5 

4.5 

W)  260-280 

2.3 

1.2 

.6 

4.1 

5.1 

4.0 

290-310 

3.5 

2.6 

.5 

6.7 

5.1 

4.0 

320-340 

1.8 

2.3 

1.6 

5.7 

6.8 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.4 

//////////// 

TOTALS 

35.9 

25.6 

6.6 

.5 

.1 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  23 
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OPERATING  I.OCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  B1  -  SEP  91 

LST  TO  UrC:  ^  5  MONTH:  MAR  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  3S0-010 

3.2 

4.0 

.9 

.1 

8.2 

5.7 

5.0 

020-040 

3.1 

4.8 

.9 

8.8 

5.8 

6.0 

050-070 

2.0 

5.3 

.5 

8 

6.0 

6,0 

(R)  080-100 

3.1 

2.7 

.5 

.1 

t 

5.3 

5.0 

110-130 

3.4 

3.9 

.5 

.1 

8.0 

5.3 

5.0 

140-160 

2.0 

4.2 

2.0 

8.3 

6.8 

6.0 

(S)  170-190 

1.7 

4.6 

2.2 

.4 

8.9 

7.5 

7.0 

200-220 

1.2 

3.1 

1.5 

.8 

.2 

6.8 

8.8 

8.0 

230-250 

1.9 

3.7 

1.2 

.1 

6.9 

6.5 

7.0 

(W)  260-280 

2.5 

1.9 

2.5 

.1 

7.0 

7.0 

7.0 

290-310 

2.0 

4.7 

1.2 

8.0 

6.3 

7.0 

320-340 

3.8 

4.3 

1.0 

.1 

9.1 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.B 

//////////// 

TOTALS 

1  29.9 

47.2 

14.9 

1.7 

.3 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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>BIUTIIIG  lOCATICII  ’A" 
lAFBTAC,  ASHRVILLB  HC 


PERCERIAGE  FKBQUENCY  OCCURRBHCB  SURFACE  WIED  DIRECTION  VERSUS  vaND  SPEED 
FROH  BOURLy  OBSERVATIONS 

CATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


DIRECTIOH  1 
(DBCatEBS) 

1  1-4 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

1)  350-010 

2.4 

4.3 

1.4 

8.1 

6.3 

6.0 

020-040 

2.4 

3.8 

.6 

6.8 

5.8 

5.0 

050-070 

2.2 

3.5 

.1 

5.8 

5.3 

5.0 

E)  080-100 

1.9 

1.4 

.8 

.1 

4.2 

5.B 

5.0 

110-130 

2.0 

3.7 

1.4 

7.1 

6.8 

6.0 

140-160 

1.8 

3.9 

1.7 

.1 

7.5 

7.0 

7.0 

1)  170-190 

1.2 

3.0 

2.7 

.2 

7.1 

8.1 

6.0 

200-220 

1.4 

4.3 

3.4 

.6  .5 

10.3 

9.1 

8.0 

230-250 

2.6 

2.9 

2.7 

.3  .1  .1 

8.7 

7.9 

7.0 

r)  260-280 

2.8 

5.8 

3.7 

.1  .1 

12.5 

7.4 

8.0 

290-310 

2.6 

5.4 

1.5 

9.5 

6.3 

6.0 

320-340 

4.2 

4.2 

1.6 

10.0 

5,0 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.5 

Illinium 

TOTALS 

1  27.5 

46.2 

21.6 

1.4  .7  .1 

100.0 

6.8 

7.0 

TOTAL 

NOHBBR  OP  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  25 
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0PERATIII6  liOCATION  "A” 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQH  HOURLY  CffiSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOnra:  MAR  HOURS;  15-17 


DIRBCTIOR 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.7 

2.9 

.8 

5.4 

5.9 

6.0 

020-040 

3.3 

3.3 

.6 

7.3 

5.3 

5.0 

050-070 

2.5 

3.0 

.4 

5.9 

5.5 

6.0 

(E)  080-100 

1.5 

2.4 

.6 

4.5 

6.2 

6.5 

110-130 

1.3 

2.8 

1.6 

.3 

6.0 

7.8 

7.5 

140-160 

.6 

3.3 

.9 

.1 

5.1 

7.3 

8.0 

(8)  170-190 

1.5 

3.9 

1.5 

.4 

7.3 

7.3 

7.0 

200-220 

2.6 

2.7 

5.2 

.5  .9 

11.8 

9.4 

10.0 

230-250 

3.1 

5.3 

1.6 

.2  .2 

10.4 

7.1 

7.0 

(W)  260-280 

2.9 

5.6 

2.3 

.1  .1 

11.0 

7.0 

7.0 

290-310 

3.9 

6.3 

3.0 

.1 

13.3 

6.6 

6.5 

320-340 

2.3 

5.1 

1,0 

8.3 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.7 

//////////// 

TOTTALS 

1  27.4 

46.6 

19.5  1 

.6  1.2  .1 

100.0 

6.7 

7.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  26 
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OPERATIMG  UXATIOM  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747610  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH;  MAR  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(»)  350-010 

1.9 

2.2 

4.1 

4.6 

5.0 

020-040 

2-5 

1.9 

.4 

4.8 

5.2 

4.0 

050-070 

3,3 

2.6 

.5 

6.5 

5.0 

4.0 

(E)  080-100 

4.4 

3.3 

.6 

8.4 

4.9 

4.0 

110-130 

3.1 

2.2 

-9 

6.1 

5.5 

4.0 

140-160 

1.8 

1.0 

.3 

3.1 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

1.5 

1.7 

.4 

.5 

4.2 

7.1 

6.0 

200-220 

2.8 

7.5 

3.1 

.4 

13.9 

7.4 

7.0 

230-250 

2.9 

2.6 

1.0 

.2  .1 

6.8 

-.3 

6.0 

(W)  260-280 

3.1 

1.6 

.2 

4.9 

4.2 

4.0 

290-310 

4.9 

3.5 

1.2 

.2 

9.9 

5.3 

4.5 

320-340 

3.0 

2.4 

.9 

.1 

6,3 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiuiniiutiiiiimiiiiiiiimmiuini.'iiiimiimimiiniii 

21.0 

iiiiimnii 

TOTALS 

35.2 

32.5 

9.5 

.8  .6  .1 

100.0 

4.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  27 
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OPSM^TING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASBBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 
LST  TO  irrC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-1. 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  3S0-010 

2.3 

.6 

2.9 

3.2 

4.0 

020-040 

1.0 

1.6 

.2 

2.8 

5.3 

6.0 

050-070 

2-7 

2.8 

.1 

5.6 

4.7 

5.0 

(E)  080-100 

3.7 

4.6 

.2 

8.5 

4.9 

5.0 

110-130 

5.1 

5.4 

1.0 

11.4 

5.5 

5.0 

140-160 

1.8 

.8 

.6 

3.2 

5.3 

4.0 

<S)  170-190 

3.3 

1.3 

-5 

5.2 

4.6 

4.0 

200-220 

5.7 

6.1 

1.1 

12.9 

5.3 

5.0 

230-250 

5.5 

3.2 

.4 

.4 

.3 

9.9 

5.7 

4.0 

(W)  260-280 

3.4 

.5 

.3 

4.3 

3.8 

3.0 

290-310 

2.2 

1.8 

1.0 

4.9 

5.9 

5.0 

320-340 

1.3 

1.5 

.2 

3.0 

5.0 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.4 

//////////// 

TOTALS 

38.0 

30.2 

5.6 

.4 

.3 

100,0 

3.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  28 
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0PERATIH6  lOCATlON  *A* 
IISAFETAC,  ASHBVILLB  RC 


PRRCB17TA6B  FREQUFRCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


DIRBCnOR 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(»  :jO-oio 

2.6 

2.5 

.5 

.0 

.0 

5.7 

5.2 

5.0 

020-040 

2.4 

2.7 

.4 

5.5 

5.3 

5.0 

050-070 

3.0 

3.1 

.4 

.0 

6.5 

5.3 

5.0 

(B)  080-100 

3.3 

2.4 

.4 

.0 

6.2 

4.8 

4.0 

110-130 

4.0 

3.0 

.8 

.1 

.0 

7.8 

5.3 

4.0 

140-160 

2.2 

2.3 

.9 

.1 

5.4 

5.9 

5.0 

(S)  170-190 

2.3 

2.5 

1.2 

.3 

.0 

6.2 

6.5 

6.0 

200-220 

2.8 

3.9 

2.0 

.3 

.3 

9.2 

7.2 

7.0 

230-250 

3.5 

3.1 

1.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

7.9 

5.9 

5.0 

(W)  260-280 

2.8 

2.3 

1.2 

.1 

.1 

.0 

6.5 

6.2 

5.0 

290-310 

3.2 

3.7 

1.3 

.1 

.0 

8.3 

6.0 

6.0 

320-340 

2.8 

3.1 

1.1 

.0 

7.1 

5.9 

5.5 

VARIABLE 

CAUt 

iiiiiiiiiitiiiiitiiimiiiiuiiiiiminiiiuuiimiiiiniKiiimiiiiiiiiii 

17.6 

//////////// 

TCTEALS 

34.9 

34.6 

11.2 

1.1 

.5 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  NWBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATING  LOCATION  ’A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  6E  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

2.6 

.7 

.1 

5.1 

6.3 

6.0 

020-040 

2.3 

6.4 

.8 

9.6 

6.2 

6.0 

050-070 

3.7 

4.9 

1.0 

9.7 

5.8 

5.0 

(B)  080-100 

3.9 

3.3 

.8 

8.0 

5.1 

5.0 

110-130 

3.4 

3.0 

.7 

.1  .1 

7.2 

5.4 

5.0 

140-160 

2.7 

2.3 

.6 

.1 

5.7 

5.7 

5.0 

(S)  170-190 

2.6 

3.8 

1.6 

.4 

8.4 

6.6 

6.0 

200-220 

3.3 

6.5 

2.1 

.2  .3 

12.5 

7.0 

7.0 

230-250 

2.2 

3.7 

.8 

.2 

7,0 

6.2 

6.0 

(W)  260-280 

2.0 

1.5 

.6 

.3  .3 

4,6 

7.1 

5.0 

290-310 

2.6 

2.6 

1.0 

.2 

6.4 

6.4 

6.0 

320-340 

2.1 

2.2 

1.1 

.1 

5.6 

6.3 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.3 

//////////// 

TOTALS 

32.5 

42.8 

11.8 

1.4  1.0 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1076 


C  -  4  -  30 
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OFERKriHG  LOCATION  ‘A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCERIA6E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  4  5  MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


DlRBCnON  1 
(DEGRESS)  1 

1-4 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

ME’yS 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.6 

1.2 

3.8 

3.4 

2.0 

020-040 

1.3 

1.1 

2.4 

4.4 

4.0 

050-070 

2.4 

.3 

2.8 

3.0 

3.0 

(E)  080-100 

.7 

5.2 

3.1 

3.0 

110-130 

1.7 

.3 

9.0 

3.6 

3.0 

140-160 

1.0 

.2  .1 

4.6 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

.7 

.3 

4.4 

3.4 

2.0 

200-220 

2.2 

.1 

6.9 

3.9 

3.0 

230-250 

8.0 

4.3 

.3 

12.7 

4.1 

4.0 

(W)  260-280 

6.4 

1.0 

7.4 

3.1 

3.0 

290-310 

3.8 

1.9 

5.7 

3.9 

4.0 

320-340 

3.6 

1.6 

.2 

5.3 

3.8 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.6 

//////////// 

TOTALS 

1  51.1 

17.7 

1.4  .1 

100.0 

2.6 

3.0 

TOTAL  miNBBR  OF  OBSERVATIORS 

900 

C  -  4  -  31 
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0PBRKTIN6  LOCKTIOH  "A" 
USAFBTAC,  ASHEVILLB  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  (ffiSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


DIRBCTIOn 

(DEGREES) 

1-4 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.0 

1.2 

.2 

4.4 

3.8 

3.5 

020-040 

2.8 

1.2 

.6 

4.6 

4.5 

4.0 

050-070 

2.4 

.9 

.2 

3.6 

3.9 

3.0 

(E)  080-100 

2.7 

.3 

.1 

3.1 

3.3 

2.0 

110-130 

3.8 

1.3 

.2 

5.3 

3.8 

3.0 

140-160 

3.6 

.8 

.4  .1 

4.9 

4.1 

3.0 

(S)  170-190 

3.9 

1.1 

5.0 

3.0 

2.0 

200-220 

1.9 

2.0 

.3 

4.2 

4.8 

5.0 

230-250 

5.6 

2.0 

7.6 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

5.7 

1.0 

.3 

7.0 

3.4 

3.0 

290-310 

4.8 

2.2 

.1  .2 

7.3 

4.1 

3.0 

320-340 

3.8 

.8 

.4 

5.0 

4.1 

4.0 

VARIABLE 

CALN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

38.0 

//////////// 

TOTALS 

44.0 

14.8 

2.8  .3 

100.0 

2.4 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  32 
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OPERATING  LOCATION  ”A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  3SO-010 

4.0 

2.2 

.4 

6.7 

4.3 

4.0 

020-040 

4.4 

2.7 

.3 

7.4 

4.6 

4.0 

050-070 

3.8 

1.8 

.1 

5.7 

4.3 

4.0 

(B)  080-100 

3.3 

1.4 

.1 

4.9 

4.1 

4.0 

110-130 

3.2 

1.3 

.2 

4.8 

4.0 

4.0 

140-160 

3.0 

2.6 

5.6 

4.2 

4.0 

(8)  170-190 

3.6 

1.4 

.4  .1 

5.6 

4.5 

3.5 

200-220 

3.1 

2.0 

.1 

5.2 

4.3 

4.0 

230-250 

3.9 

2.6 

.2 

6.7 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

4.2 

1.3 

.1 

5.7 

3.7 

3.0 

290-310 

4.9 

2.0 

.1  .3 

7.3 

4.5 

4.0 

320-340 

2.9 

2.6 

.7 

6.1 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

1 

CAZM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.4 

//////////// 

TOTALS 

44.3 

23.9 

2.6  .5 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  33 
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OPERATING  LOCATION  *A” 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER;  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  6A  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  RNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

a?0TAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.3 

5.6 

1.4 

.1 

9.5 

6.5 

6.0 

020-040 

2.2 

2.7 

.9 

5.8 

5.8 

6.0 

050-070 

2.7 

3.7 

.8 

7.1 

5.5 

5.0 

(B)  080-100 

3.0 

2.9 

.2 

6.1 

4.8 

5.0 

110-130 

2.3 

2.6 

,7 

5.6 

5.3 

5.0 

140-160 

2.9 

4.7 

1.6 

.1 

9.2 

6.4 

6.0 

(8)  170-190 

3.0 

4.3 

1.4 

.2 

9.0 

6.3 

6.0 

200-220 

1.9 

3.9 

1.7 

.1 

7.6 

6.7 

6.0 

230-250 

2.6 

2.7 

1.1 

6.3 

5.7 

6.0 

(W)  260-260 

4.6 

4.6 

.8 

.1  .1 

10.1 

5.5 

5.0 

290-310 

3.9 

4.1 

1.4 

.1 

9.6 

5.8 

5.0 

320-340 

3-7 

4.4 

1.2 

.1 

9.5 

5.7 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.7 

iiiiiniini 

TOTALS 

35.1 

46.2 

13.2 

.6  .3 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL 

HUMBER  OF  OBSERVATIONS  899 

USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  89 


PERATIRG  LOCATION  ”A* 
iSAFEEAC,  ASHBVILLB  IfC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  liTlND  OIRECTICW  VERSUS  WINU  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


rCATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  >  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

R)  350-010 

2.0 

3.3 

.6 

.1 

6.0 

5.9 

6.0 

020-040 

1.9 

2.8 

.1 

4.8 

5.3 

6.0 

050-070 

2.2 

2.4 

.3 

5.0 

5.2 

5.0 

B)  080-100 

3.0 

2.2 

.6 

5.6 

5.1 

4.0 

110-130 

2.8 

2.4 

.4 

5.7 

5.0 

5.0 

140-160 

2.4 

4.1 

1.1 

.1 

7.8 

6.2 

6.0 

S)  170-190 

2.1 

3.8 

1.8 

.2  .1 

8.0 

7.1 

6.5 

200-220 

2.8 

4.9 

3.9 

.7  .3 

12.6 

8.3 

8.0 

230-250 

3.1 

4.1 

1.7 

.4 

9.3 

6.7 

6.0 

W)  260-280 

2.8 

5.2 

3.0 

11.0 

6.9 

7.0 

290-310 

2.7 

7.6 

3.2 

.2 

13.7 

7.1 

7.0 

320-340 

2.9 

4.4 

1.0 

.2 

8.6 

6.2 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiuimniiiniiiiiiiiiiiimiiinmiliimiuimuimiiiiiiiiiiiiniiii 

1.9 

niiiiiiiiii 

TCTTALS 

\  30.7 

47.2 

17.7 

1.8  .5 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  35 
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OPBRATIRG  LOCKTIOil  *A*  PERCERTAGB  FREQUENCE  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.3 

2.3 

.4 

5.1 

5.2 

5.0 

020-040 

1.1 

1.7 

.1 

2.9 

5.1 

5-0 

050-070 

1.8 

2.4 

.4 

4-7 

5.0 

5.0 

(B)  080-100 

2.4 

2.9 

.6 

5.9 

5.5 

5.0 

110-130 

1.7 

3.1 

.3 

5.1 

5.2 

5.0 

140-160 

1.9 

3.1 

.4 

5.4 

5.9 

6.0 

(S)  170-190 

2.2 

2.6 

.9 

5.7 

G.O 

6.0 

200-220 

2.9 

6.2 

3.3  .6  .4 

13.4 

8.1 

8.0 

230-250 

3.1 

5.7 

2.8  .2 

11.8 

6.8 

7.0 

(N)  260-280 

5.3 

6.8 

2.3 

14.4 

6.1 

6.0 

290-310 

4.0 

6.4 

4.0  .1  .1 

14.7 

7.2 

7.0 

320-340 

2.7 

4.7 

.9  .4 

8.7 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.2 

//////////// 

TOTALS 

31.4 

47.9 

16.4  1.3  .5 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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PBRATIHG  UXIATION 
SAFBIAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCEETAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


CATION  NUMBER:  747810  STATICNI  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  6A 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOR  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

I)  350-010 

1.8 

1.2 

.1 

-1 

3.2 

4.9 

4.0 

020-040 

2.7 

1-1 

3.8 

3.4 

3.5 

050-070 

3.1 

1.1 

.3 

4.6 

4.0 

3.0 

S)  080-100 

3.9 

2.3 

.3 

6.6 

4.2 

4.0 

110-130 

4.3 

1.6 

.2 

6.1 

3.9 

4.0 

140-160 

1.8 

.8 

.1 

2.7 

3.7 

2.0 

J)  170-190 

1.9 

1.8 

.9 

4.6 

5.8 

5.0 

200-220 

3.9 

6.7 

1.9 

,1 

12.6 

6.4 

6.0 

230-250 

7.3 

3.4 

1.2 

12.0 

4.6 

4.0 

f)  260-280 

5.1 

2.7 

.3 

8.1 

4.2 

4.0 

290-310 

6.0 

3.4 

.9 

.1 

10.4 

4.9 

4.0 

320-340 

2.9 

2.3 

.7 

5.9 

5.2 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////// V//////////////////////// 

19.6 

//////////// 

TOTALS 

44.7 

28.4 

6.9 

-3 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  37 
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OPERATIHG  LOCATIOII  'A' 
USAFKIAC,  ASHEVILLB  RC 


FBRCEHTAGR  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SraTIGH  NUHBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  RNOrrS 


DIRBCTIOH 

(DBGHBES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

1.0 

2.1 

4.3 

4.0 

020-040 

1.9 

.7 

-1 

2.7 

3.8 

3.0 

050-070 

2.4 

-7 

3.1 

3.5 

3.0 

(E)  080-100 

4.1 

3.0 

7.1 

4.3 

4.0 

110-130 

7.1 

3.9 

.1 

11.1 

4.0 

4.0 

140-160 

2.3 

1.2 

.2 

3.8 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

3.1 

1.3 

1.0 

5.4 

5.0 

4.0 

200-220 

6.4 

5.2 

.4 

12.1 

4.7 

4.0 

230-250 

8.8 

3.0 

1.0 

12.8 

4.1 

3.0 

(W)  260-280 

3.7 

.6 

4.2 

3.2 

3.0 

290-310 

3.7 

1.4 

5.1 

3.7 

3.0 

320-340 

1.9 

2.2 

.2 

4.3 

4.9 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.1 

niniiiiiii 

TOTALS 

46.5 

24.2 

3.0 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  38 
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>BRATIII6  UXIATION  *A* 
MFBIAC,  ASBKVILLB  NC 


PERCEIfCAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRDH  HOURLY  OBSERVATIONS 

CATION  NUHBER:  747810  STATION  NAME:  HOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOII 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

1)  350-010 

2.4 

2.3 

.4 

.0  .0 

5.1 

5.1 

5.0 

020-040 

2.3 

1.7 

.3 

4.3 

4.7 

4.0 

050-070 

2.6 

1.7 

.3 

4.6 

4.5 

4.0 

t)  080-100 

3.4 

2.0 

.2 

5.6 

4.4 

4.0 

110-130 

4.0 

2.2 

.3 

6.6 

4.3 

4.0 

140-160 

2.7 

2.3 

.5 

.0  .0 

5.5 

5.2 

5.0 

1)  170-190 

2.9 

2,1 

.8 

.1  .0 

6.0 

5.4 

5.0 

200-220 

3.4 

4.1 

1.5 

.2  .1 

9.3 

6.3 

6.0 

230-250 

5.3 

3.5 

1.0 

.1 

9.9 

5.0 

4.0 

1)  260-280 

4.7 

2.9 

.9 

.0  .0 

8.5 

4.9 

4.0 

290-310 

4.2 

3.6 

1.2 

.1  .0 

9.2 

5.6 

5.0 

320-340 

3.0 

2.9 

.7 

.1 

6.7 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

1 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.8 

//////////// 

TOTALS 

40.9 

31.3 

8.1 

.6  .1 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7199 


C  -  4  -  39 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  CfflSSRVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH;  APR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE 

VISIBILITY 

200  Birr  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  CB  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTIOH  1 

1  1-* 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

1.9 

3.0 

.4 

.2  .2 

5.7 

6.3 

6.0 

020-040 

6.6 

5.5 

.9 

13.1 

4.9 

4.0 

050-070 

5.1 

4.0 

.4 

9.5 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

4.0 

4.2 

.4 

8.5 

4.8 

5.0 

110-130 

3.8 

2.3 

.4 

6.5 

4.4 

3.5 

140-160 

1.7 

2.7 

1.3 

.2 

5.9 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

4.0 

5.1 

1.7 

.4 

11.2 

6.2 

6.0 

200-220 

2.7 

5.7 

1.7 

10.1 

6.5 

6.0 

230-250 

2.7 

1.9 

.8 

5.3 

5.3 

4.5 

(W)  260-280 

.9 

2.1 

.2 

3.2 

5.2 

5.0 

290-310 

1-7 

2.3 

.6 

.2 

4.7 

6.6 

6.0 

320-340 

1.7 

1.5 

.8 

4.0 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  12.3 

//////////// 

TOTALS 

1  36.8 

40.3 

9.6  1.0  .2 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

100.0 

527 

4.9 

5.0 

C  -  4  -  40 
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OPKRKrillQ  LOCATIOH  'A* 
USAFEEAC.  ASHEVILLE  RC 


PERCERTA6E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


DIRECnCH 

(DBGREBS) 

1 

5-9 

SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.7 

.4 

.1  .1 

2.4 

3.9 

2.0 

020-040 

1.3 

.3 

1.6 

3.3 

3.0 

050-070 

4.6 

1.3 

.2 

6.1 

3.6 

3.0 

(B)  080-100 

8.4 

1.6 

.1 

10.1 

3.4 

3.0 

110-130 

6.7 

.9 

.1 

7.6 

2.9 

2.0 

140-160 

6.3 

1.0 

7.3 

2.8 

2.0 

(S)  170-190 

5.4 

1.0 

6.3 

3.0 

2.0 

200-220 

3.2 

1.7 

.2  .1 

5.3 

4.6 

4.0 

230-250 

4.3 

1.6 

5.9 

3.7 

4.0 

(W)  260-280 

3.3 

.5 

3.9 

3.2 

3.0 

290-310 

2.5 

.3 

.1 

2.9 

3.3 

3.0 

320-340 

2.0 

.5 

2.6 

3.6 

3.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

38.0 

//////////// 

TOTALS 

1  49.7 

11.1 

.8  .2 

100.0 

2.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  41 
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OFKmTinO  UJCKTIOH  ’A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


FERCEHTAGB  FREQUEHCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOn  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  03-05 


DIRBCTIOn 

(DEGREES) 

1-4 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.1 

.6 

.3 

4.1 

3.4 

2.0 

020-040 

2.0 

.9 

.2 

3.1 

3-7 

3.0 

050-070 

4.6 

1.2 

.1 

5.9 

3.5 

3.0 

(E)  080-100 

6.3 

1.1 

.1 

7.5 

3.4 

3.0 

110-130 

3.8 

.4 

4.2 

2.5 

2.0 

140-160 

5.2 

.3 

5.5 

2.5 

2.0 

(S)  170-190 

5.7 

.6 

.1 

6.5 

3.0 

3.0 

200-220 

2.8 

.5 

3.3 

3.6 

3.0 

230-250 

2.9 

2.0 

.2 

5.2 

4.5 

4.0 

(W)  260-280 

3.4 

.4 

3.9 

3.2 

3.0 

290-310 

2.6 

.4 

3.0 

2.9 

2.0 

320-340 

2.8 

.3 

3.1 

2.8 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

44.7 

//////////// 

TOTALS 

45.2 

8.7 

1.0 

100.0 

1.8 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  42 
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GPKRKriHG  lOCftTIOH  ’A’ 
DSAFEXAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  6A 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  06-08 


DIRECnoil 

(DEGRESS) 

1-4 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.1 

1.5 

.1 

4-7 

4.3 

4.0 

020-040 

3.0 

2.4 

.3 

5.7 

4.6 

4.0 

050-070 

3.2 

3.4 

.5 

7.2 

5.0 

5.0 

(E)  080-100 

6.3 

1.8 

8.2 

3.4 

3.0 

110-130 

4.3 

1.3 

5.6 

3.4 

3.0 

140-160 

5.6 

1.5 

.2 

7.3 

3.6 

3.0 

(S)  170-190 

5.4 

2.0 

.2 

7.6 

4.0 

3.0 

200-220 

B 

1.1 

.1 

5.6 

3.6 

3.0 

230-250 

H 

2.2 

.3 

5.5 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

B 

.8 

.1 

5.2 

3.4 

3.0 

290-310 

3.0 

.9 

3.9 

3.7 

3.0 

320-340 

2.2 

1.5 

3.7 

4.0 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.9 

//////////// 

TOTALS 

1  47.8 

20.4 

1.8 

100.0 

2.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER 

OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  43 
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OPBRi^TIIlG  LOCATION  *A” 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREgUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATICII  mJHBER:  747810  STATION  NAKB:  MOODY  AFB/VALDOSTA  CA 

LOT  TO  UrC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  >  SEP  91 
HONTO:  MAY  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IH  KHOrS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

OCTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.4 

1.5 

.4 

5.4 

4.3 

3.0 

020-040 

3.2 

3.2 

.8 

7.2 

5.3 

5.0 

050-070 

3.4 

2.5 

.8 

6.7 

5.1 

4.0 

(B)  080-100 

4.4 

4.7 

.6  .1 

9.9 

5.2 

5.0 

110-130 

4.7 

3.3 

.1 

8.2 

4.6 

4.0 

140-160 

5.4 

3.4 

.5 

9.4 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

4.6 

5.5 

1.5 

11.6 

5.8 

5.5 

200-220 

3.8 

4.2 

1.2  .1 

9.2 

5.9 

6.0 

230-250 

2.9 

2.6 

1.1 

6.6 

5.4 

5.0 

(W)  260-280 

3.5 

3.5 

.4 

7.5 

5.0 

5.0 

290-310 

2.8 

2.5 

.6 

5.9 

5.1 

5.0 

320-340 

3.5 

1.7 

•  3 

5.6 

4.2 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.9 

//////////// 

TOTALS 

1  45.6 

38.6 

8.3  .2 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  44 
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0PEMTIM6  lOCATION  'A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHSER:  747810  STATION  NAME:  MX»Y  AFB/VALDOSTA  6A  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


DIRBCnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  in  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

NEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

2.3 

.1 

5.2 

4.5 

4.0 

020-040 

3.7 

3.1 

.6 

7.4 

5.1 

5.0 

050-070 

3-7 

4.8 

.5 

9.0 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

3.9 

3.7 

.5 

8.1 

5.1 

5.0 

110-130 

4.3 

2.5 

1.2 

8.0 

5.1 

4.0 

140-160 

3.7 

2.6 

.8 

7.0 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

4.4 

4.3 

1.2 

9.9 

5.4 

5.0 

200-220 

3.2 

5.6 

2.2  .4 

.1 

11.5 

6.9 

6.0 

230-250 

4.2 

3.1 

1.5 

8.8 

5.7 

5.0 

(W)  260-280 

2.9 

3.5 

1.1 

7.5 

5.6 

5.0 

290-310 

3.7 

2.0 

2.3  .1 

8.1 

6.4 

6.0 

320-340 

3.5 

2.3 

.6  .1 

6.6 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.0 

//////////// 

TOTALS 

1  44.0 

39.8 

12.6  .6 

.1 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  IflMBBR  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  45 
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OPEIWniK  I/X»TIOil  'A* 
USAFBIRC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnOH  NUHBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  15-17 


DIRBCTIOR  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.0 

2.3 

.2 

5-5 

4.3 

4.0 

020-040 

3.3 

3.9 

.5 

7.7 

5.4 

5-0 

050-070 

4.2 

3.5 

.6 

8.4 

4.9 

4.5 

(E)  080-100 

3.7 

4.4 

1.0 

9.0 

5.4 

6.0 

110-130 

4.2 

2.5 

1.4 

8.1 

5.4 

4.0 

140-160 

3.7 

3.7 

.3 

7.6 

5.1 

5.0 

(S)  170-190 

2.6 

2.8 

.6 

6.0 

5.3 

5.5 

200-220 

3.7 

5.5 

2.7  .3  .2 

12.4 

7.0 

7.0 

230-250 

2.4 

3.1 

1.3 

6.8 

6.2 

6.0 

(W)  260-280 

4.1 

3.9 

2.3  .1 

10.3 

6.2 

6.0 

230-310 

3.3 

3.9 

1.9 

9.1 

6.4 

6.0 

320-340 

3.1 

3.0 

.8 

6.9 

5.0 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.2 

mill  mill 

TOTALS 

1  41.3 

42.5 

13.6  .4  .2 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  (fflSERVATIONS  930 

C  -  4  -  46 
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OPERATING  UXATION  -A” 
IfflAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCBlfrAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  HAY  HOURS:  16-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.6 

.3 

.1 

3.0 

3.1 

2.5 

020-040 

4.1 

.9 

.3 

5.3 

3.4 

2.0 

050-070 

1.4 

.2 

5.2 

3.5 

2.0 

(B)  080-100 

4.9 

.5 

11.9 

4.5 

4.0 

110-130 

2.9 

-5 

7.4 

4.5 

4.0 

140-160 

3.4 

1.3 

.4 

5.2 

4.2 

3.0 

(S)  170-190 

3.4 

1.4 

4.8 

3.7 

4.0 

200-220 

3.7 

5.5 

1.7 

.2 

11.1 

6.3 

6.0 

230-250 

3.5 

3.1 

.1 

.2 

7.0 

5.1 

4.0 

(W)  260-280 

B 

2.3 

.3 

5.6 

4.7 

4.0 

290-310 

B 

2.5 

.8 

8.8 

4.4 

4.0 

320-340 

B 

1.0 

.6 

.1  .1 

4.5 

5.5 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.2 

//////////// 

TCrrALS 

46.0 

27.5 

5.5 

.5  .1 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTAL  NIMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  47 
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OPERATING  UX»TIOH  *A* 
USAFETAC,  A;raEVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLy  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODy  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH;  MAT  HOURS;  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

mean 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

.1 

.2 

1.7 

4.0 

3.5 

020-040 

2.3 

.1 

2.4 

2.4 

2.0 

050-070 

2.9 

1.3 

4.2 

3.5 

3.0 

(E)  080-100 

7.8 

2.7 

.3 

10.9 

4.0 

4.0 

110-130 

10.2 

4.5 

.5 

15.3 

4.1 

4.0 

140-160 

3.4 

1.0 

•- 

4,7 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

6.1 

.5 

.3 

7.0 

2.9 

2.0 

200-220 

6.2 

2.7 

.9 

9.8 

4.6 

4.0 

230-250 

3.2 

1.8 

5.1 

3.9 

4.0 

(W)  260-280 

2.6 

.2 

2.8 

2.8 

2.5 

290-310 

1.8 

.6 

2.5 

3.3 

3.0 

320-340 

2.0 

1.1 

.1 

3.2 

4.1 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.5 

//////////// 

TOTALS 

49.9 

16.6 

2.6 

100.0 

2.7 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIHO  LOCATIOR 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCSIVTA6B  FRSQUEIfCY  CfF  CXXURRENCB  SURFACE  VaND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKFIOH  NUHBER:  747810  STATION  NAME:  HOOOY  AFB/VAL006TA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIHECnCH 

1  !-♦ 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGRESS) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

1.1 

.2 

.0 

4.0 

4.1 

4.0 

020-040 

2.9 

1.8 

.3 

5.1 

4.6 

^.0 

050-070 

3.8 

2.4 

.4 

6.6 

4.4 

4.0 

(E)  OSO-100 

5.9 

3.1 

.4 

.0 

9.4 

4.3 

4.0 

110-130 

5.3 

2.3 

.5 

8.0 

4.2 

4.0 

140-160 

4.6 

1.8 

.3 

6.7 

4.0 

3.0 

(S)  170-190 

4.7 

2.3 

.5 

7.5 

4.3 

4.0 

200-220 

3.9 

3.3 

1.1 

.1 

.0 

.0 

8.5 

5.7 

5.0 

230-250 

3.3 

2.4 

.6 

.0 

6.3 

5.0 

4.0 

(W)  260-280 

3.4 

1.9 

.5 

.0 

5.8 

4-7 

4.0 

290-310 

3.2 

1.6 

.7 

.0 

5.5 

5.0 

4.0 

320-340 

2.7 

1.4 

.3 

.0 

.0 

4.5 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.9 

//////////// 

TOTALS 

46.3 

25.4 

5.8 

.1 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


C  -  4  -  49 
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0PERATIII6  LOCATION  *A* 
USAFEIAC,  ASHBVILLB  MC 


FERCENTAGS  FREQUENCY  OP  OCCURRBfCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NIMBBR:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


CATBOORY  A:  CBILIHG  GB  200  BUT  LBSS  THAI)  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB 

AHD/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILS  (0800  METERS]  BUT  LESS  THAR  3  MILES 

1/2  MILS  (0800  METERS). 

(4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTIOR  1 

1  1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IH  KHOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GB  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGRESS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

.9 

.4 

.7  .2 

2.2 

6.6 

5.5 

020-040 

3.8 

2.7 

.7 

7.1 

4.7 

4.0 

050-070 

5.1 

10.2 

.7 

16.0 

5.4 

6.0 

(E)  080-100 

7.6 

6.7 

.4 

14.7 

4.9 

4.0 

110-130 

5.1 

1.1 

.4 

6.7 

4.0 

3.0 

140-160 

6.2 

.9 

.2 

7.3 

3.6 

3.0 

(S/  170-190 

2.4 

2.2 

1.1 

5.8 

5.9 

6.0 

200-220 

5.8 

2.7 

.2  .2 

8.9 

4.7 

4.0 

230-250 

3.3 

4.7 

.4 

8.5 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

2.4 

1.8 

.2 

4.5 

4.6 

4.0 

290-310 

1.1 

.7 

1.8 

4.0 

4.0 

320-340 

.9 

.7 

.2  .2 

2.0 

5.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  14.5 

//////////// 

TOTALS 

1  44.6 

34.8 

5.2  .6 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  OBSBRVATIORS  449 

C  -  4  -  50 
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OPERXriRG  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHKVILLB  NC 


PERCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  00-02 


OIRECnON 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.6 

.2 

i.e 

3.1 

3.0 

020-040 

2.1 

.4 

2.6 

3-0 

2.0 

050-070 

4.2 

1.1 

.1 

5.4 

3.4 

3.0 

(B)  080-100 

5.2 

.6 

5.8 

2.9 

2.0 

110-130 

6.0 

1.0 

7.0 

2.5 

2.0 

140-160 

4.4 

.9 

5.3 

2.8 

2.0 

(S)  170-190 

6.6 

1.0 

.1 

7.7 

2.7 

2.0 

200-220 

7.8 

2.U 

9.8 

3.4 

3.0 

230-250 

8.0 

3.3 

.3 

11.7 

4.1 

4  0 

(W)  260-280 

4.8 

.6 

5.3 

2.9 

3.0 

290-310 

.6 

.2 

.6 

3.3 

3.0 

320-340 

.7 

.2 

.9 

2.5 

2.0 

VARIABLE 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

36,0 

//////////// 

TCTTALS 

1  52.0 

11.5 

.4  .1 

100.0 

2.0 

3.0 

TOTAL  tniHBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  51 
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OPBFATIHG  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


%nRD  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.7 

1-7 

1.9 

2,0 

020-040 

3.2 

1.3 

.1 

4.7 

3.9 

4.0 

050-070 

4.3 

1.2 

5.6 

3.4 

3.0 

(B)  080-100 

4.1 

.3 

4.4 

2.5 

2.0 

110-130 

2.8 

2.8 

1.8 

2.0 

140-160 

3.0 

.3 

3.3 

2.2 

2.0 

(S)  170-190 

6.7 

.4 

7.1 

2.3 

2.0 

200-220 

3.6 

.4 

.1 

4.1 

3.2 

3.0 

230-250 

8.9 

2.3 

.2 

11.4 

3.8 

3.0 

(W)  260-280 

3.3 

1.2 

4.6 

3.3 

3.0 

290-310 

2.7 

.2 

2.9 

2.8 

3.0 

320-340 

1.6 

1.6 

2.1 

2.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////.'/// 

45.9 

//////////// 

TOTALS 

45.9 

7.6 

.4 

100.0 

1.6 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSEWATIONS  900 


C  -  4  -  52 
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0PBRATIM6  UXATION  "A* 
USAFBIAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCSNTAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURFBNCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATIOI  NAME:  MOODY  AFB/VAL006TA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 
HC»ITB:  JUN  B(XJPS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

1.0 

3.0 

3.3 

3.0 

020-040 

3.7 

1.6  .2 

5.4 

4.0 

3.0 

050-070 

6-7 

1.2 

7.9 

3.2 

3.0 

(E)  080-100 

4.4 

.8 

5.2 

3.2 

3.0 

110-130 

3.9 

.6 

4.4 

2.8 

2.0 

140-160 

4.6 

.6 

5.1 

2.7 

2.0 

(S)  170-190 

5.1 

1.9  .1 

7.1 

3.5 

3.0 

200-220 

4.7 

1.9  .3 

6.9 

4.0 

3.0 

230-250 

7.2 

2.8  .1 

10.1 

3.8 

4.0 

(W)  260-280 

6.1 

CM 

8.2 

3.4 

3.0 

290-310 

3.1 

.3 

3.4 

3.0 

3.0 

320-340 

4.1 

.2 

4.3 

2.8 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.2 

iiiiiiiiiiii 

TOTALS 

56.2 

15.0  .7 

100.0 

2.4 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  53 
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OPBRATIIIO  LOCATIOR  ”A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRQH  HOURLY  CfflSERVATIONS 

STATIOR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1-4 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.8 

1.0 

,1 

4.9 

3.6 

3.0 

020-040 

2.9 

2.2 

5.1 

4.3 

4.0 

050-070 

6.7 

2.3 

.7 

9.7 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

5.7 

1.9 

.2 

7-8 

3.6 

3.0 

110-130 

3.3 

1.9 

.1 

5.3 

3.8 

4.0 

140-160 

3.4 

1.4 

4.9 

3.6 

4.0 

(S)  170-190 

3.8 

2.8 

.4 

7.0 

4.7 

4.0 

200-220 

3.8 

4.0 

.7 

8.4 

5.3 

5.0 

230-250 

4.2 

3.8 

1.3 

9.3 

5.4 

5.0 

(N)  260-280 

7.4 

5.2 

.4 

13.1 

4.3 

4.0 

290-310 

5.9 

3.3 

.4 

9.7 

4.2 

4.0 

320-340 

5.1 

1.6 

6-7 

3.2 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.1 

llllltllllll 

TQTEALS 

1  56.0 

31.4 

4.3 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIORS 

900 

C  -  4  -  54 
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OPERKTING  lOCATIOR  ’A* 
USAFETAC,  ASBEVILLB  HC 


FERCSRTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALD06TA  6A 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  BCURS:  12-14 


DXRECnOII  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

WIED  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.1 

1.2 

.3 

3.7 

4.7 

4.0 

020-040 

3.3 

4.3 

.2 

7.9 

4.9 

5.0 

050-070 

4.8 

3.9 

.9 

9.6 

4.8 

4.5 

(E)  080-100 

5.0 

3.4 

8.4 

4.1 

4.0 

110-130 

4.6 

2,9 

7.4 

4.0 

4.0 

140-160 

2.6 

1.1 

3.7 

3.8 

4.0 

(S)  170-190 

3.2 

1.9 

.1  .1  .1 

5.4 

5.0 

3.0 

200-220 

3.6 

4.1 

2.0  .2 

9.9 

6.4 

6.0 

230-250 

3.8 

5.9 

.9 

10.6 

5.6 

6.0 

(W)  260-280 

6.2 

4.9 

1.3 

12.4 

5.1 

4.5 

290-310 

4.0 

4.0 

.4 

B.4 

5.0 

5.0 

320-340 

3.8 

3.0 

.1 

6.9 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.7 

//////////// 

TCTALS 

1  47.0 

40.6 

6.2  .3  .1 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  55 
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OPEBATIRG  LOCATION  ’A' 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEHOKGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SYSmON  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOII 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.9 

2.4 

.4 

5.8 

5.0 

4.5 

020-040 

3.2 

2.4 

-3 

6.0 

4.4 

4.0 

050-070 

4.9 

3.8 

.6 

9.4 

4.8 

4.0 

(E)  080-100 

5.2 

2.4 

.4 

8.1 

4.5 

4.0 

110-130 

5.0 

2.7 

.1 

7.8 

3.9 

4.0 

140-160 

3.9 

1.3 

.1 

.1 

5.4 

3.9 

4.0 

(S)  170-190 

3.8 

2.8 

.4 

7.0 

5.0 

4.0 

200-220 

4.6 

5.1 

2.8 

12.4 

6.1 

6.0 

230-250 

3.0 

5.4 

1.4 

9.9 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

4.9 

4.9 

.6 

.1 

10.4 

5.0 

5.0 

290-310 

2.8 

3.9 

.3 

7.0 

5.2 

5.0 

320-340 

2.6 

1.8 

.3 

4.9 

4.6 

4.0 

VIUUABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.8 

//////////// 

TOTALS 

4/0 

38.9 

7.9 

.2 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  56 
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CPERATIIIG  LOCATION  *A' 
USAFBXAC,  ASBBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  18-20 


DIRBCnCXI 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.3 

.6 

.1  .1 

3.1 

4.3 

3.0 

020-040 

3.0 

1.0 

.1 

4.1 

3.7 

2.0 

050-070 

3.9 

1.4 

5.3 

3.4 

3.0 

(E)  080-100 

7.1 

3.7 

.2 

11.0 

4.1 

4.0 

110-130 

5.6 

2.3 

.2 

8.1 

4.1 

4.0 

140-160 

4.4 

.8 

.2 

5.4 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

5.1 

2.7 

.3 

8.1 

4.1 

4.0 

200-220 

5.8 

8.2 

.4  .1 

14.6 

5.4 

5.0 

230-250 

4.3 

5.1 

.6 

10.0 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

4.1 

2.4 

.1 

6.7 

4.1 

4.0 

290-310 

2.4 

1.6 

.1 

4.1 

4.2 

4.0 

320-340 

2.2 

.7 

.2  .1 

3.2 

4.3 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.2 

//////////// 

TOTALS 

1  50.2 

30.5 

2.4  .3  .1 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  57 
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OPERATING  LOCATION  ’A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEmC,  ASHEVILLE  NC  FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUHBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JUN  HOURS:  21-23 


DIRBCTKM  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

WIND  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.7 

.1 

.8 

3.6 

4.0 

020-040 

1.4 

.2 

1.7 

2.9 

2.0 

050-070 

3.4 

.7 

.1 

4.2 

3.0 

2.0 

(8)  080-100 

7.9 

1.2 

.1 

9.2 

3.0 

2.0 

110-130 

9.4 

2.7 

.1 

12.2 

3.6 

3.5 

140-160 

4.2 

1.0 

5.2 

3.0 

2.0 

(S)  170-190 

8.2 

1.0 

.2 

9.4 

3.1 

3.0 

200-220 

10.1 

2.9 

.3 

13.3 

3.8 

3.0 

230-250 

6.6 

4.4 

.3 

11.3 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

1.1 

.1 

3.2 

4.1 

4.0 

290-310 

.8 

.4 

.1 

1.3 

4.4 

2.0 

320-340 

.8 

.1 

.9 

2.6 

2.5 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.1 

niiiiiinii 

TOTALS 

1  55.5 

15.8 

1.3 

100.0 

2.6 

3.0 

TOTAL  RUHBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  58 
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OPKRATino  lOCATIOH  -A* 
USAFBXAC,  ASHEVILLB  IK 


PERCBRIAGS  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

1ST  TO  UTC:  +  5 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


VARIABLE 

CAUI 

TCTALS 


15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

% 

HIND 

WIND 

.0 

3.2 

4.0 

3.0 

4.7 

4.1 

4.0 

.0 

7.1 

3.9 

4.0 

7.5 

3.6 

3.0 

6.9 

3.5 

3.0 

.0 

4.8 

3.2 

3.0 

.0 

.0 

7.4 

3.7 

3.0 

.0 

9.9 

4.9 

4.0 

10.5 

4.7 

4.0 

.0 

8.0 

4.2 

4.0 

.0 

4.7 

4.3 

4.0 

.0 

3.7 

3.7 

3.0 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  21.6  //////////// 

51.4  24.0  3.0  100.0  3.2  4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 


C  -  4  -  59 
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OPSIWnilG  tOCATIOR  *A*  PBRCBnAOB  frequbucy  op  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

U8AFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

station  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALD03TA  OA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JUN  HOURS 

:  ALL 

CATEOCOKY  hi  CSILIII6  GB 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  ITITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1  i-« 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

2.6 

1.9  .4 

5.0 

4.9 

4.0 

020-040 

4.7 

1.9  .2 

6.9 

4.0 

4,0 

050-070 

8.6 

2.6  .2 

11.4 

3.2 

3.0 

(E)  080-100 

6.9 

2.4  .2 

9.5 

3.6 

3.0 

110-130 

4.1 

2.8  .2 

7.1 

4.0 

4.0 

140-160 

3.0 

1.3 

4.3 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

3.7 

3.7  .2 

7.5 

4.6 

5.0 

200-220 

2.8 

.9  1.5 

5.2 

5.8 

4.0 

230-250 

5.4 

5.6  .9 

11.9 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

3.2 

3.2  .4 

6.9 

5.0 

5.0 

290-310 

2.4 

.4 

2.8 

3.5 

3.0 

320-340 

.6 

.2 

.9 

2.8 

2.5 

VARIABLE 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.7 

//////////// 

TOTALS 

48.0  26.9  4.2 

100.0 

3.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  464 


C  -  4  -  60 
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OPERKTIHG  lOCATIOR  ’A’ 
USAFBTAC,  ASHKVILLB  RC 


PERCEItTAGE  FREQUENCY  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIOHS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.3 

.1 

.4 

3.8 

2.5 

020-040 

1.4 

1.1 

2.5 

3.9 

4.0 

050-070 

4.0 

.3 

4.3 

2.9 

3.0 

(E)  080-100 

2.7 

-5 

3.2 

2.7 

2.0 

110-130 

3.5 

.2 

3.8 

2.8 

3.0 

140-160 

6.2 

.3 

6.6 

2.2 

2.0 

(S)  170-190 

7.7 

1.0 

8.7 

2.6 

2.0 

200-220 

6.7 

.9 

7.5 

2.8 

2.0 

230-250 

7.6 

2.5 

10.1 

3.7 

4.0 

(W)  260-280 

5.7 

.8 

6.5 

3.1 

3.0 

290-310 

1.7 

.3 

2.0 

3.2 

3.0 

320-340 

.6 

.1 

.1 

.9 

3.4 

2.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

imiiiiiiiiiiiimmmiiiiimiininiiiiiiiiiiiiimumimtiiiiiinni 

43.5 

//////////// 

TOTALS 

48.1 

8.1 

.1 

100.0 

1.7 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  61 
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OPBRATIHG  LOCATION  ’A’ 
USAFKIAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FRBQUENCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOrCAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.2 

.2 

1.5 

1.5 

020-040 

3.0 

1.2 

4.2 

3.5 

3.0 

050-070 

4.1 

.5 

4.6 

2.7 

2.0 

(E)  080-100 

1.4 

1.4 

2.2 

2.0 

110-130 

2.6 

.1  .1 

2.8 

2.6 

2.0 

140-160 

5.1 

.3 

5.4 

2.4 

2.0 

(S)  170-190 

8.4 

.4 

8.8 

2.1 

2.0 

200-220 

5.8 

.6 

6.5 

2.6 

2.0 

230-250 

8.0 

.5 

8.5 

3.0 

3.0 

(W)  260-280 

6.8 

.9 

7.6 

2.9 

2.0 

290-310 

2.3 

.2 

2.5 

2.7 

3.0 

320-340 

1.0 

1.0 

2.1 

2.0 

VARIABLE 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

46.6 

//////////// 

TCnALS 

48.7 

4.7  .1 

100.0 

1.4 

2.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIOHS  930 


C  -  4  -  62 
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GPERKTIIIG  LOCATIOH  ’A’ 
USAFKIAC,  ASHEVILLE  DC 


FERCEHTAGE  FKBQUEHCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC;  +  5  MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnoW 

(DB6REBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

vn:ND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

.1 

1.5 

2.5 

2.0 

020-040 

2.9 

.9 

3.8 

3.2 

3.0 

050-070 

4.8 

.5 

.2 

5.6 

3.2 

3.0 

(E)  080-100 

3.8 

.3 

4.1 

2.7 

2.0 

110-130 

2.6 

-3 

.1 

3.0 

3.0 

2.0 

140-160 

4.9 

.4 

5.4 

2.5 

2.0 

(S)  170-190 

7.5 

1.7 

9.2 

3.0 

2.0 

200-220 

5.6 

1.4 

7.0 

3.1 

2.0 

230-250 

7.3 

1.9 

9.2 

3.4 

3.0 

(W)  260-280 

6.7 

3.0 

9.7 

3.7 

4.0 

290-310 

4.6 

1.8 

6.5 

3.5 

3.5 

320-340 

1.8 

.5 

2.4 

3.2 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

32.7 

//////////// 

TOTALS 

53.9 

12.8 

.3 

100.0 

2.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  63 
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OPERATING  I.OCATION  ’A’ 
USAFETAC,  ASHBVIU.E  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  cmSERVATIONS 

STATION  HUHBBR:  747610  STATIOR  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


DIRBCTIOR 

(DBORSES) 

1-4 

WIND  SPEB3  IK 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.7 

1.0 

3.7 

3.4 

3.0 

020-040 

1.5 

1.4 

.1 

3.0 

4.8 

4.5 

050-070 

3.1 

2.5 

.2 

5.6 

4.5 

4.0 

(E)  080-100 

2.3 

3.2 

.3 

5.8 

5.0 

5.0 

110-130 

2.9 

.6 

.1 

3.8 

3.9 

4.0 

140-160 

3.7 

1.6 

5.3 

3.5 

3.0 

(S)  170-190 

5.3 

2.7 

.3 

8.3 

4.2 

4.0 

200-220 

6.0 

4.3 

.2 

10.5 

4.5 

4.0 

230-250 

5.8 

5.3 

.3 

11.4 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

6.9 

5.6 

.1 

12.6 

4.4 

4.0 

290-310 

7.3 

4.0 

.3 

11.6 

4.0 

4.0 

320-340 

3.9 

2.4 

.2 

6.5 

4.3 

4.0 

VMUABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.8 

//////////// 

TOTALS 

51.4 

34.8 

2.1 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  64 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFRTAC,  ASBEVILLS  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBBR:  747810  STATION  NAME:  HOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HONTB:  JUL  BOORS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.6 

1.1 

2.7 

3.9 

3.0 

020-040 

2.3 

2.0 

.2 

4.5 

4.6 

4.5 

050-070 

3.3 

3.0 

.2  .1 

6.7 

5.1 

4.5 

(K)  080-100 

2.5 

2.7 

.2 

5.4 

4.8 

5.0 

110-130 

2.3 

1.9 

.3 

4.5 

5.2 

4.5 

140-160 

3.9 

1.7 

.2 

5.8 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

4.2 

4.2 

.6 

9.0 

5.1 

5.0 

200-220 

6.5 

5.9 

.5  .1 

13.0 

5.0 

5.0 

230-250 

5.9 

5.6 

.8 

12.3 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

5.1 

5.2 

.1  .1 

10.4 

4.7 

5.0 

290-310 

7.2 

4.3 

.3 

11.8 

4.3 

4.0 

320-340 

3.5 

2.4 

.4 

6.3 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.5 

nimiiiiii 

TOTALS 

48.3 

40.0 

3.8  .3 

100.0 

4.4 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  65 
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OPBRATINO  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SUIlFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH;  JUL  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

.2 

.1 

2.3 

4.1 

3.0 

020-040 

1.4 

1.3 

.1 

2.8 

4.8 

4.5 

050-070 

2.8 

3.6 

.6 

7.2 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

2.6 

2.2 

.6 

5.4 

5.3 

5.0 

110-130 

2.9 

2.6 

.1 

5.6 

4.7 

4.0 

140-160 

2.8 

2.3 

.8 

5.8 

4.7 

5.0 

(S)  170-190 

5.1 

4.3 

1.5 

-3 

11.2 

5.7 

5.0 

200-220 

7.5 

6.7 

1.6 

.1  .? 

16.0 

5.4 

5.0 

230-250 

5.9 

5.7 

1.2 

.1 

12.9 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

5.9 

3.9 

1.0 

.1 

10.9 

5.0 

4.0 

290-310 

4.8 

3.4 

.9 

.1 

9.2 

5.0 

4.0 

320-340 

3.3 

1.8 

.9 

6.0 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

CALK 

/////////////////.'/////////////////////////////////////////////////////////// 

4.7 

//////////// 

TOTALS 

1  46.9 

38.0 

9.4 

.8  .2 

100.0 

4  9 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  66 
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OPBRATIHG  LOCATION  'A' 
USAFEEAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 


DIRECnOlf 

(DBCKEBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.4 

-3 

1.7 

3.3 

3.5 

020-040 

1.6 

.8 

.1 

.1 

2.6 

4.2 

3.0 

050-070 

2.9 

1.2 

.1 

4.2 

3.5 

2.0 

(B]  080-100 

4.1 

2.3 

.2 

.1 

6.7 

4.4 

4.0 

110-130 

5.8 

1.6 

.4 

.1 

8.0 

3.9 

3.0 

140-160 

4.2 

1.4 

.2 

.1  .1 

6.0 

4.4 

3.0 

(S)  170-190 

6.6 

3.0 

.3 

9.9 

3.9 

4.0 

200-220 

9.9 

6.1 

1.2 

.1 

17.3 

4.7 

4.0 

230-250 

6.2 

2.5 

.4 

.1 

9.2 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

5.3 

1.6 

.2 

7.1 

3.7 

3.0 

290-310 

4.6 

2.0 

.3 

7.0 

4.1 

3.0 

320-340 

2.6 

.8 

.1 

3.4 

3.4 

3.0 

VARIABLB 

CAUl 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.9 

//////////// 

TOTALS 

1  55.2 

23.6 

3.4 

.7  .1 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL 

NUKBBR  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  67 
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OPERATIHG  LOCATION  "A”  PERCERTAGB  FREgOBNCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  RUHBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UrC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.6 

.1 

.8 

3.1 

3.0 

020-040 

.6 

.3 

1.0 

3.2 

2.0 

050-070 

3.5 

.1 

3.7 

2.4 

2.0 

(E)  080-100 

4.7 

.6 

5.4 

2.9 

3.0 

110-130 

5.7 

1.2 

.1 

7.0 

3.2 

2.0 

140-160 

7.1 

.6 

.1 

7.8 

2.5 

2.0 

(3)  170-190 

8.5 

1.4 

.2 

10.1 

3.1 

3.0 

200-220 

8.8 

3.1 

.1 

12.0 

3.6 

4.0 

230-250 

8.1 

3.1 

.3 

11.5 

4.1 

4.0 

(N)  260-280 

4.3 

.6 

.2 

5.2 

3.4 

3.0 

290-310 

1.8 

.2 

.2 

2.3 

3.2 

2.0 

320-340 

.4 

.1 

,3 

.9 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

nimimimiiuiiniiiiiiimiiniii/iiiniiniiniimiiiiiiimiiiinin 

32.5 

niiiimiii 

TOIALS 

54.1 

11.4 

1.5 

100.0 

2.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  68 
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GPKIUTIR6  UXJITIOII  ’A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCBRIA6B  FRBQUERCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  ore:  +  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


DIRBCnON 

1-4 

5-9 

10-14 

WIIVD  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

1.3 

.3 

.0 

.0 

1.7 

3.5 

3.0 

020-040 

1.8 

1.1 

.1 

.0 

3.0 

4.1 

4.0 

050-070 

3.6 

1.5 

.2 

.0 

5.3 

3.9 

3.0 

(E)  080-100 

3.0 

1.5 

.2 

.0 

4.7 

4.1 

4.0 

110-130 

3.5 

1.1 

.2 

.0 

4.8 

3.6 

3.0 

140-160 

4.7 

1.1 

.2 

.0  .0 

6.0 

3.3 

2.0 

(S)  170-190 

6.7 

2.3 

.4 

.0 

9.4 

3.8 

3.0 

200-220 

7.1 

3.6 

.5 

o 

o 

11.2 

4.3 

4.0 

230-250 

6.9 

3.4 

.4 

.0 

10.6 

4.3 

4.0 

(W)  260-280 

5.8 

2.7 

.2 

o 

o 

8.7 

4.0 

4.0 

290-310 

4.3 

2.0 

.3 

.0 

6.6 

4.1 

4.0 

320-340 

2.2 

1.0 

.3 

3.4 

4.2 

4.0 

VMUABLB 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.5 

//////////// 

TOTALS 

50.9 

21.6 

3.0 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


C  -  4  -  69 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  124 


OPBRAT11I6  LOCATION  "A* 
USAFBTAC^  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THM  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AHD/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTIOH  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

1.5 

2.5 

2.5 

020-040 

3.2 

3-2 

2.3 

2.0 

050-070 

6.9 

.7 

7.7 

2.8 

2.0 

(E)  080-100 

5-5 

1.2 

.2 

6.9 

3.6 

3.0 

110-130 

5.5 

1.2 

.5 

7.2 

4.1 

4.0 

140-160 

5.7 

3.2 

.2  .2  .2 

9.7 

4.5 

3.0 

(S)  170-190 

11.2 

4.7 

.5  .2 

16.6 

4.1 

3.0 

200-220 

5.7 

2.5 

8.2 

3.3 

3.0 

230-250 

3.5 

1.5 

.5 

5.5 

4.2 

3-0 

(W)  260-280 

4.2 

2.0 

.2 

6.5 

3.9 

4.0 

290-310 

2.2 

.5 

2.7 

2.8 

2.0 

320-340 

1.0 

.2 

.7 

2.0 

5.5 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmimimiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiiiii 

22.3 

//////////// 

TOTALS 

56.1  17.7 

2.6  .6  .2 

100.0 

2.9 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  403 

C  -  4  -  70 
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OPBRKTIIIG  IjOCATIOH  'A' 
USAFEZAC,  ASHBVIIXB  HC 


PERCEHTAGB  FKBQUEHCY  OF  OCCURRENCB  StntFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FECM  aOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747SI0  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  6A  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  -f  5  MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DlRECnoil 

(DBGREBS) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

.3 

1.8 

2.6 

2.0 

020-040 

3.2 

.2 

3.4 

2.6 

2.0 

050-070 

6.7 

.9 

7.5 

2.6 

2.0 

(E)  080-100 

4.1 

.5 

4.6 

2.4 

2.0 

110-130 

3.4 

.1 

3.5 

2.3 

2.0 

140-160 

4.8 

.2 

5.1 

2.3 

2.0 

(S)  170-190 

6.3 

.4 

6.8 

2.3 

2.0 

200-220 

5.5 

1.0 

6.5 

3.0 

2.0 

230-250 

7.8 

2.0 

9.9 

3.3 

3.0 

(W)  260-280 

5.4 

1.1 

6.5 

3.1 

3.0 

290-310 

1.6 

.1 

1.7 

2.3 

2.0 

320-340 

1.1 

.1 

1.2 

2.6 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

41.5 

//////////// 

TOTALS 

51.4 

6.9 

100.0 

1.6 

2.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  71 
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<^BRATII«6  LOCKTIOII  *A” 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  HC 


FBRCEinAGB  FRBgUERCY  OF  OCCURRERCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUHBER:  747010  STATION  NAME:  HOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LOT  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOirra:  AUG  HOURS:  03-05 


WIND  SPSS)  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.7 

.2  .1 

2.0 

2.9 

2.0 

020-040 

4.9 

1.2 

6.1 

3.2 

3.0 

050-070 

7.5 

.2 

7.7 

2.5 

2.0 

(B)  080-100 

4.3 

.3 

4.6 

2.6 

2.0 

110-130 

3.7 

.4 

4.1 

2.4 

2.0 

140-160 

4.3 

.2 

4.5 

2.1 

2.0 

(3)  170-190 

4.7 

.3 

5.1 

2.5 

2.0 

200-220 

3.1 

.2 

3.3 

2.3 

2.0 

230-250 

6.8 

.9 

7.6 

2.8 

2.0 

(N)  260-280 

7.3 

.6 

8.0 

3.0 

3.0 

290-310 

3.9 

.9 

4.7 

2.8 

2.0 

320-340 

.6 

.1 

.8 

3.0 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

41.4 

miiiiitiii 

TOTALS 

52.8 

5.5  .1 

100.0 

1.6 

2.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  72 
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CPKRKTIira  lACATIOH  ’A' 
USAFBXAC,  ASHBVILLB  NC 


PBRCERTAGS  FRBQUKHCY  OF  OCX:URRBIICB  SURFACE  WIDD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLT  OBSERVATIOHS 


SIKTIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


DIRBCnOR 
(DBGRKB8)  | 

1-4 

5-9  10-14 

WIND  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.3 

.6 

.1 

4.1 

3.5 

3.0 

020-040 

6.5 

1.6 

.1 

8.2 

3.2 

3.0 

050-070 

7.5 

1.5 

9.0 

3.2 

3.0 

(E)  080-100 

4.2 

.1 

.1 

4.4 

2.7 

2.0 

110-130 

3.2 

.5 

3.8 

3.1 

2.0 

140-160 

4.6 

.1 

4.7 

2.2 

2.0 

(S)  170-190 

6.3 

.6 

.1 

7.1 

2.8 

2.0 

200-220 

4.7 

.4 

.1 

5.3 

2.9 

2.0 

230-250 

6.5 

.8 

7.2 

2.8 

2.0 

(W)  260-280 

5.5 

.4 

5.9 

3.0 

3.0 

290-310 

4.8 

.9 

5.7 

2.9 

3.0 

320-340 

3.3 

.5 

3.9 

3.0 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.8 

//////////// 

TOTALS 

60.4 

8.0 

.5 

100.0 

2.0 

2.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  73 
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OPEIU^TIIIG  LOCATIOR  "A” 
USAFETAC,  ASBKVILLB  RC 


PKRCKRTAGE  FREQUBHCY  OP  OCCURRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  OTSEBVATIONS 


SXATIOII  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MCX)D¥  AFB/VALDOSTA  GA 

LSI  TO  UrC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  •  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 


DIRECriOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.2 

1.5 

5.7 

3.3 

3.0 

020-040 

4.2 

2.8 

7.0 

3.9 

4.0 

050-070 

4.9 

4.7 

.2 

9.9 

4.5 

4.5 

(E)  080-100 

5.4 

1.5 

.1  .1 

7.1 

3.7 

3.0 

110-130 

4.8 

1.0 

.3 

6.1 

3.7 

3.0 

140-160 

4.0 

1.4 

5.4 

3.5 

3.5 

(S)  170-190 

4.6 

.9 

,1 

5.6 

3.2 

2.5 

200-220 

4.3 

2.4 

6.7 

3.8 

4.0 

230-250 

6.2 

3.7 

.1  .1 

10.1 

4.1 

4.0 

(W)  260-280 

5.7 

3.0 

.1 

8.8 

3.7 

3.0 

290-310 

7.5 

2.6 

10.1 

3.4 

3.0 

320-340 

6.6 

1.8 

8.4 

3.2 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.1 

niniiiiiii 

TOTALS 

1  62.4 

27.3 

.9  .2 

100.0 

3.4 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIORS  930 

C  -  4  -  74 
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0PBRATI1I6  LOCATION  *A” 
USAFETAC,  ASBBVILLB  NC 


PERCSIfTAGB  FRBQUBlfCY  OP  OCCURRBRCB  SURFACE  ITIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  HOQOY  APB/VALDOSTA  GA 

liST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECOIO:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  12>14 


DIRBCnOH 

(DB6KEBS) 

1-4 

5-9 

imiD  SPEED  18  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

■1 

1.8 

.1 

6.1 

3.8 

4.0 

020-040 

■fl 

4.1 

.2 

8.4 

4.6 

5.0 

050-070 

H 

4.3 

.3 

8.7 

4.9 

5.0 

(K)  080-100 

B 

1.8 

.2 

6.8 

4.0 

4.0 

110-130 

3.8 

1.9 

.1 

5.8 

3.7 

4.0 

140-160 

B 

1.7 

.2 

5.5 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

H 

1.1 

.1 

5.5 

3.9 

3.0 

200-220 

B 

4.4 

.3  .2 

9.6 

4.9 

5.0 

230-250 

5.7 

4.0 

.9 

10.5 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

B 

3.5 

.2  .1 

10.5 

4.2 

4.0 

290-310 

4.3 

11.3 

4.0 

4.0 

320-340 

■ 

1.9 

6.6 

3.6 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

miiimimiiimiiniiniiiiiiiiinnniimiiimiiilufinimiminm 

4.7 

//////////// 

TCfCALS 

57.3 

34.8 

2.5  .4 

100.0 

4.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  75 
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OPBRATino  IXJCKCIOR  "A" 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  EC 


PBRCENTACE  FREQUEECY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


DIRBCTIOII 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  ZR  KHOFS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(E)  350-010 

2.4 

1.2 

.4  .1 

4.1 

5.0 

4.0 

020-040 

4.5 

3.2 

.3 

8.1 

4.6 

4.0 

050-070 

5.3 

4.4 

1.3 

11.0 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

4.3 

2.0 

.8 

7.1 

4.5 

4.0 

110-130 

4.2 

2.5 

.3 

7.0 

4.4 

4.0 

140-160 

3.1 

1.7 

.2  .1 

5.2 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

2.8 

2.4 

.8  .1 

6.0 

5.5 

5.0 

200-220 

4.1 

4.5 

.9 

9.5 

5.5 

5.0 

230-250 

5.8 

6.1 

1.0  .1 

13.0 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

5.5 

4.6 

.3 

10.4 

4.3 

4.0 

290-310 

5.7 

3.3 

.2 

9.2 

4.2 

4.0 

320-340 

2.8 

1.7 

.3 

4.8 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.6 

//////////// 

Tcnsos 

50.5 

37.6 

6.8  .1  .3 

100.0 

4.6 

4.0 

TOTAL  EUHBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  76 
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OPERKTIHG  UX^TIOH  'A* 
USAPEIAC,  A3HBVILLB  IK 


PBRCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAI1X3STA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOM 

(DBGRRBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

.4 

.1 

2.4 

3.4 

2.5 

020-040 

4.4 

1.6 

-1 

6.1 

3.7 

4.0 

050-070 

5.5 

1.4 

.4 

7.3 

3.9 

4.0 

(E)  080-100 

5.8 

2.6 

.4 

.1 

8.9 

4.1 

3.0 

110-130 

5.5 

1.8 

.6 

8.0 

4.0 

3.0 

140-160 

4.8 

1.5 

.5 

6.9 

4.0 

3.5 

(S)  170-190 

3.9 

1.8 

.1 

5.8 

3.8 

4.0 

200-220 

6.5 

3.3 

.5 

10.3 

4.4 

4.0 

230-250 

7.4 

3.2 

.4 

11.1 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

4.6 

1.8 

.1 

6.6 

3.7 

3.0 

290-310 

4.6 

1.5 

6.1 

3.4 

3.0 

320-340 

2.0 

1.1 

.1 

3.2 

4.1 

4.0 

VARXABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.3 

//////////// 

TOTALS 

56.8 

22.0 

3.2 

.1  .1 

100.0 

3.3 

3.0 

TOTAL  NUMBER  CF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  77 
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oPEmnHG  uoaaicm  'a* 

USAFKXAC,  ASHEVIUK  HC 


FERCSHTAOE  FREgUBMCY  OP  OCCURRERCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  21-23 


OIRBCTIOII 

(DB6RBBS) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPBH)  IR  KROrrS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

.1 

1.7 

2.2 

2.0 

020-040 

3.3 

.4 

.2 

4.0 

3.1 

2.0 

050-070 

5.6 

1.4 

.1 

7.1 

3.5 

3.0 

(B)  080-100 

8.5 

.5 

.1 

9.1 

2.7 

2.0 

110-130 

7.6 

1.6 

9.2 

3.0 

2.0 

140-160 

5.3 

.9 

6.1 

2.7 

2.0 

(S)  170-190 

6.9 

.9 

.1 

7.8 

2.9 

2-0 

200-220 

6.9 

2.2 

.1 

9.1 

3.4 

3.0 

230-250 

8.2 

3.1 

11.3 

3.7 

4.0 

(W)  260-280 

3.7 

.2 

.1 

4.0 

3.0 

2.0 

290-310 

1.6 

.1 

1.7 

2.4 

2.0 

320-340 

.9 

.2 

1.1 

2.5 

2.0 

VMUA8LB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

27.6 

//////////// 

TOTALS 

60.1 

11.6 

.6  .1 

100.0 

2.2 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  78 
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OPBRATIIIO  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PBRCElfrAfiB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  VaND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  M300Y  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRBCnON  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 

(DEGREES)  I  %  WTND  WIND 


USAFBTAC/DS--92/271  —  Pag®  134 


OPERATIHG  LOCASIOH  A"  PERJENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASBEVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  0?  RECORD:  OCT  81  -  SEr  »i 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  AUG  HOURS;  AL^. 


CATBGORY  A: 

CEILING  6E 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GB  1/2  MILE  (0800  METERS]  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAI* 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.8 

1.5 

.5 

5.8 

4.4 

4.0 

020-040 

6.8 

6.3 

.2 

13.2 

4.3 

4.0 

050-070 

8.9 

4.3 

1.2 

14.4 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

7.0 

.2 

.2  .2 

7.5 

3.2 

2.0 

110-130 

4.6 

1.2 

.7 

6.5 

4.2 

"  -0 

140-160 

4.0 

1.7 

.3  .2 

6.1 

4.5 

3.0 

(S)  170-190 

4.6 

-7 

.2 

5.5 

3.4 

3.0 

200-220 

2.5 

1.0 

.3 

3.8 

4.; 

4.0 

230-250 

3.1 

1.5 

.2 

4.8 

4.3 

4.0 

(W)  260-280 

3.1 

3.1 

2.7 

3.0 

290-310 

1.2 

.7 

1.8 

3.3 

4.0 

320-340 

2.5 

.7 

3.1 

3.3 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiniiiiiiiiiiiiiiniinininiiiiiiimiiimiiiimiiininminmiiimi 

24.3 

//////////// 

TOTALS 

52.1  19.8 

3,4  .6  .2 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  604 

C  -  4  -  80 
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OPBRATIHG  lOCATIOII  *A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  IfC 


PBRCERIAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.2 

.9 

4.1 

3.0 

3.0 

020-040 

9.6 

4.9 

.3 

14.8 

4.1 

4.0 

050-070 

10.7 

3.2 

.4 

14.3 

3.6 

3.0 

(B)  080-100 

5.6 

.6 

6.1 

2.7 

2.0 

110-130 

3.7 

.6 

4.2 

2.5 

2.0 

140-160 

2.6 

.6 

3.1 

2.9 

2.0 

(S)  170-190 

3.1 

.8 

3.9 

2.9 

2.0 

200-220 

2.8 

2.8 

2.3 

2.0 

230-250 

2.2 

.2 

2.4 

2.8 

2.0 

(H)  260-280 

1.3 

.4 

1.8 

3.3 

3.0 

290-310 

1.3 

1.3 

2.1 

2.0 

320-340 

1.8 

1.1 

2.9 

4.0 

3.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

38.2 

//////////// 

TOTALS 

47.9 

13.3 

.7 

100.0 

2.1 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  81 
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OPBHATIHG  UX^TIOM  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PBRCERTA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQH  HOURLY  OTSERVATIONS 


STKSlCm  NIMBKR:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  ^URS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.7 

1.3 

5.0 

3.2 

3.0 

020-040 

11-1 

8.3 

.7 

20.1 

4.4 

4.0 

050-070 

7.9 

2.2 

.3 

10.4 

3.8 

3.0 

(E)  080-100 

3.4 

.8 

4.2 

3.2 

3.0 

110-130 

1.6 

.4 

2.0 

3.3 

4.0 

140-160 

1.1 

.4 

1.6 

2,9 

2.0 

(S)  170-190 

2.9 

.6 

3.4 

2.6 

2.0 

200-220 

1.7 

.3 

2.0 

2.9 

2.0 

230-250 

2.4 

.4 

.1 

3.0 

3.3 

2.0 

(W)  260-280 

1.2 

1.2 

2.7 

3.0 

290-310 

2.0 

.4 

2.4 

2.9 

2.0 

320-340 

2.8 

.9 

3.7 

3.4 

3.0 

VMUABLE 

CAUt 

Tcmus 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  40.9 

41.8  16.0  1.1  100.0 

//////////// 

2.2  3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  82 
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OPERATIHG  LOCATIOH  ‘A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCERTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  RAMS:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOW  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.7 

1.1 

.3 

7.1 

3.5 

2.0 

020-040 

11.7 

10.3 

1.3 

23.3 

4.8 

4.5 

050-070 

8.2 

3.6 

.2 

12.0 

3.9 

4.0 

(E)  080-100 

3.0 

1.0 

4.0 

3.6 

3.0 

110-130 

3.6 

.6 

.1 

4.2 

3.4 

3.0 

140-160 

1.4 

.6 

2.0 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

2.1 

.6 

.1 

2.8 

3.0 

2.0 

200-220 

2.2 

.3 

.1 

2.7 

3.4 

2.5 

230-250 

.8 

.4 

1.2 

3.8 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

290-310 

2.3 

.3 

2.7 

2.3 

2.0 

320-340 

2.1 

.8 

2.9 

3.3 

3.0 

VMUAB1.B 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

33.1 

//////////// 

TOTALS 

45.1 

19.6 

2.1 

100.0 

2.6 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  83 
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OPERATIHG  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


percentags  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 
FROM  hourly  CSSERVATIONS 


SranON  HUMBER:  747610  STAnCH  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

LST  TO  urc:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOIf 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  SE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.2 

1.3 

.4 

6.0 

4.1 

3.0 

020-040 

6.3 

9.4 

2.2 

18.0 

5.9 

6.0 

050-070 

9.3 

8.6 

3.2 

.1 

21.2 

5.7 

5.0 

(E)  080-100 

4.7 

4.0 

.9 

.1 

9.7 

5.1 

5.0 

110-130 

4.1 

1.6 

5.7 

3.6 

3.0 

140-160 

2.8 

1.4 

.3 

4.6 

4.0 

3.0 

(3)  170-190 

2.7 

1.2 

.2 

4.1 

4.2 

4.0 

200-220 

2.1 

.9 

.1 

3.1 

4.0 

4.0 

230-250 

1.6 

1.3 

2.9 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

1.8 

1.2 

.2 

3.2 

4.4 

4.0 

290-310 

3.2 

1.7 

4.9 

3.6 

3.5 

320-340 

3.3 

1.6 

.2 

5.1 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.6 

//////////// 

TOTALS 

46.1 

34.2 

7.7 

.2 

100.0 

4.4 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  aBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  84 
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OPBRATinG  LOCATIOH  -A- 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEHTAGE  PRBQUENCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  *  S 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnON 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.0 

2.6 

.6 

8.1 

4.4 

4.0 

020-040 

7.1 

8.2 

1.7  .1 

17.1 

5.5 

5.0 

050-070 

6.9 

11.1 

1.7  .1 

19.8 

5.7 

6.0 

(E)  080-100 

5.4 

5.0 

.6  .2 

11.2 

5.1 

5.0 

110-130 

4.1 

2.1 

.3 

6.6 

4.4 

4.0 

140-160 

2.6 

1.7 

.2 

4.4 

4,4 

4.0 

(S)  170-190 

2.1 

1.6 

.2 

3.9 

5.0 

4.0 

200-220 

2.6 

1.3 

3.9 

3.9 

4.0 

230-250 

2.6 

1.6 

.1 

4.2 

3.8 

3.5 

(W)  260-280 

2.0 

1.6 

3.6 

4.0 

4.0 

290-310 

B 

1.7 

.2  .1 

5.1 

4.5 

4.0 

320-340 

H 

1.8 

.3 

6.3 

4.1 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.8 

//////////// 

TOTALS 

47.7 

40.3 

5.9  .5 

100.0 

4.6 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  85 
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OPEKATIHG  LOCATION  ’A’ 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC 


PEECENTAGB  FSEQUENCI  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NUMBER:  747810  STATION  HAMS:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.9 

3.1 

.4 

7.4 

4.6 

4.0 

020-040 

5.3 

8.4 

2.0 

15.8 

5.9 

6.0 

050-070 

7.9 

9.4 

1.4 

18.8 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

6.9 

5.4 

.9  -1 

13.3 

5.1 

4.0 

110-130 

4.4 

3.6 

.2 

8.2 

4.3 

4.0 

140-160 

2.8 

2.0 

4.8 

3.8 

3.0 

(3)  170-190 

3.1 

1.2 

.2 

4.6 

3.8 

3.0 

200-220 

1.2 

1.1 

2.3 

4.7 

4.0 

230-250 

2.3 

1.: 

.2 

3.9 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

1.0 

3.0 

3.6 

3.0 

290-310 

3.3 

1.6 

.2 

5.1 

3.9 

3.5 

320-340 

3.e 

2.2 

.8 

6.8 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.0 

//////////// 

TOTALS 

46.9 

40.3 

6.3  .1 

100.0 

4.5 

4.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OTSEFVATZONS 

900 

C  -  4  -  86 
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OPERKTIHG  lOCATICR  ’A* 
USAFBXAC,  ASHEVILLB  HC 


PERCERTAGB  FREQUERCy  OF  OCCUREEHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  6A 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


DIRECnCII 

(DEGREES) 

1-4 

HIND  i 

5-9  10-14  15-19  20-24 

SPEED  IN 

25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.6 

.9 

.1 

4.6 

3.3 

2.0 

020-040 

5.7 

3.7 

.2 

9.6 

4.3 

4.0 

050-070 

10.4 

3.6 

1.2  .1 

15.3 

4.0 

3.0 

(E)  080-100 

8.2 

3.5 

.1 

11. B 

3.B 

4.0 

110-130 

5.5 

1.3 

.1 

6.9 

3.3 

3.0 

140-160 

2.7 

1.0 

.2 

3.9 

3.8 

3.0 

(S)  170-190 

2.8 

.7 

3.5 

3.2 

3.0 

200-220 

1.4 

1.6 

.1 

3.1 

4.7 

5.0 

230-250 

2.3 

.8 

.1 

3.2 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 

2.3 

.1 

2.4 

2.4 

2.0 

290-310 

2.0 

.7 

2.7 

3.5 

3.0 

320-340 

1.8 

1.0 

.3 

3.1 

4.6 

3.5 

VARIABLE 

CAUt 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.0 

//////////// 

TOTALS 

1  48.7 

18.9 

2.4  .1 

100.0 

2.7 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

898 

C  -  4  -  87 
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OPBRATIIIG  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  MC 


PBRCBNTAGB  PREQUERCY  OF  OCOmRENCF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  C»SBRVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  1-4 

WIND  SPEED  IN  RNGTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.6 

.9 

2.7 

4.0 

2.5 

020-040 

6.7 

3.7  .3 

10.7 

4.1 

4.0 

050-070 

11.1 

2.3  .6 

14.3 

3.6 

3.0 

(B)  080-100 

10.9 

1.9  .2 

13.0 

3.2 

2.0 

110-130 

6.4 

.4 

8.8 

2.5 

2.0 

140-160 

3.6 

.1 

3-7 

2.3 

2.0 

(S)  170-190 

1.9 

.7 

2.6 

3.2 

2.0 

200-220 

2.6 

.8 

3.3 

3.6 

3.0 

230-250 

2.7 

.6 

3.2 

3.1 

3.0 

(W)  260-260 

.9 

.1 

1.0 

2.4 

2.0 

290-310 

.7 

.4 

1.1 

3.8 

3.0 

320-340 

1.2 

1.3  .2 

2.8 

5.0 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

32.8 

iiiniiiiin 

TOTALS 

1  52.5 

13.2  1.5 

100.0 

2.3 

3.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATICSIS  697 

C  -  4  -  88 
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aPSRXrillG  lACATIOH  -A* 
USATBIAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCBIITA6E  FREQUEMCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSERVATICMS 

SCATIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  APB/VAUX>STA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  ID  UTC:  *  5  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnCM  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(ISGRBBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.9 

1.5 

.2 

5.6 

3.8 

3.0 

020-040 

7.9 

7.1 

1.1  .0 

16.2 

5.0 

5.0 

050-070 

9.0 

5.5 

1.2  .0 

15.8 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

6.0 

2.8 

W 

o 

b 

9.2 

4.2 

4.0 

110-130 

4.4 

1.3 

.1 

5.8 

3.5 

3.0 

140-160 

2.4 

1.0 

.1 

3.5 

3.5 

3.0 

(8)  170-190 

2.6 

.9 

.1 

3.6 

3.6 

3.0 

200-220 

2.1 

.8 

.0 

2.9 

3.7 

3.0 

230-250 

2.1 

.8 

.1 

3.0 

3.7 

3.0 

(W)  260-280 

1.7 

.6 

.0 

2.3 

3.4 

3.0 

290-310 

2.3 

.6 

.1  .0 

3.2 

3.6 

3.0 

320-340 

2.6 

1.3 

.2 

4.2 

4.2 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.8 

//////////// 

TOTALS 

47.0 

24.4 

3.5 

100.0 

3.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7199 


C  -  4  -  89 
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OPKRATinG  LOCKTIOil  *A' 
USAFETAC,  ASHBVIU2  RC 


PERCENTAGE  FREQUBRCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  C»SERVATIOHS 

STATIOH  HUMBER:  747810  STATION  RAKE:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  TRAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  XNQTS 


DIRBCTION 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

« 

HIND 

WIND 

(H)  350-010 

4.2 

1.4 

1.4 

7.0 

4.9 

3.5 

020-040 

8.8 

12.0 

1.5 

22.3 

5.5 

6.0 

050-070 

12.0 

8.9 

1.7 

.1 

22.7 

4.9 

4.0 

(B)  080-100 

5.9 

2.8 

.3 

8.9 

4.1 

4,0 

110-130 

3.6 

1.1 

.1 

4.9 

3.6 

3.0 

140-160 

2.0 

1.4 

.4 

3.8 

4.6 

4.0 

(S)  170-190 

1.7 

2.0 

.3 

3.9 

4.9 

5.5 

200-220 

1.5 

1.1 

.1 

2.8 

4.9 

4.0 

230-250 

.8 

.8 

.1 

1.8 

4.7 

5.0 

(W)  260-280 

1.1 

.1 

.1 

1.4 

3.4 

2.0 

290-310 

1.3 

.4 

1.7 

3.5 

2.5 

320-340 

1.4 

1.1 

.6 

3.1 

5.5 

5.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.8 

//////////// 

TOTALS 

44.3 

33.1 

6.6 

.1 

100.0 

4.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  717 


C  -  4  -  90 
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opBRKTiiiG  uxanaii  *a‘ 

USAFKUC,  ASHBVIU.B  MC 


PKRCSIITAGE  FRBQUEHCY  OF  OCCURRENCB  SUKFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC;  ♦  5 


PERIOD  OF  REOORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnON  1 
(DBGSEBS)  { 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.8 

2.5 

.2 

7.5 

3.9 

3.5 

020-040 

9.2 

6.6 

.4 

16.2 

4.4 

4.0 

050-070 

8.3 

4.8 

.2 

13.3 

4.0 

4.0 

(B)  080-100 

4.3 

1.2 

5.5 

3.2 

3.0 

110-130 

4.2 

.1 

.1 

4,4 

2.6 

2.0 

140-160 

1.8 

.2 

.1 

2.2 

3.1 

2.0 

(S)  170-190 

1.5 

.1 

1.6 

2.3 

2.0 

200-220 

1.4 

.5 

1.9 

3.1 

3.0 

230-250 

2.4 

.9 

3.2 

3.5 

3.0 

(W)  260-280 

1.1 

.2 

1.3 

3.4 

2.5 

290-310 

1.2 

.8 

.1 

2.0 

4.0 

3.0 

320-340 

3.2 

2.2 

.2 

5.6 

4.2 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

35,2 

//////////// 

TOTALS 

43.4 

20.1 

1.3 

100.0 

2.5 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


0  -  4  -  91 
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OPBRATIHO  U)CKriOII  ’A’ 
USAFBTAC,  ASHBVILLE  RC 


pbbcbutagb  frequbrcy  of  occurremcb  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FRON  HOURLY  CSSERVATIONS 

STAnCM  HUHBBR:  747810  STATIOH  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7.0 

2.9 

9.9 

3.7 

3.0 

020-040 

11.6 

8.1 

1.1 

20.8 

4.7 

4.0 

050-070 

7.0 

3.4 

.3 

10.8 

4.1 

4.0 

(E)  080-100 

3.3 

.4 

3.8 

3.0 

3.0 

110-130 

1.8 

.2 

2.0 

2.9 

3.0 

140-160 

1.5 

1.1 

2.6 

3.7 

4.0 

(S)  170-190 

1.0 

.2 

.2 

1.4 

4.6 

4.0 

200-220 

.5 

.5 

2.4 

2.0 

230-250 

1.8 

.5 

2.4 

3.2 

3.0 

(W)  260-280 

2.2 

.6 

.1 

2.9 

3.2 

2.0 

290-310 

3.0 

1.0 

4.0 

3.7 

4.0 

320-340 

4.8 

.8 

.1 

5.7 

2.9 

2.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

33.3 

//////////// 

TOTALS 

45.5 

19.2 

1.8 

100.0 

2.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  92 
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OPBRATlllG  LOCATlOlf  *A" 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  IIC 


PERCEirrAGB  FBEQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  APB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  4  5  MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

7.3 

2.9 

.1 

10.3 

3.5 

3.0 

020-040 

13.3 

11.9 

1.2 

26.5 

4.7 

4.0 

050-070 

9.0 

3.2 

.2 

.1 

12.6 

3.6 

3.0 

(X)  C80-100 

2.6 

.5 

3.1 

3.2 

3.0 

110-130 

1.1 

.1 

1.2 

2.5 

2.0 

140-160 

1.8 

.8 

.2 

2.8 

4.2 

4.0 

(8)  170-190 

2.0 

.4 

.2 

2.7 

3.6 

2.0 

200-220 

1.2 

1.2 

2.2 

2.0 

230-250 

1.2 

.3 

1.5 

3.4 

3.5 

(N)  260-280 

1.2 

.9 

2.0 

4.2 

4.0 

290-310 

2.6 

.5 

.1 

3.2 

3.3 

2.0 

320-340 

3.0 

1.4 

.1 

4.5 

3.9 

3.5 

VARIABLE 

CAUI 

luiiiiiiiminiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiimiiiuiiiimiiimii 

28.4 

//////////// 

TOTALS 

46.3 

22.9 

2.1 

.1 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  93 
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OPERATING  LOCATION  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRFCTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER;  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAI,DOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DBvREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.8 

4.3 

.3 

7.4 

5.4 

6.0 

020-040 

6.8 

11,7 

3.4 

21.9 

0.1 

6.0 

050-070 

8.2 

14.1 

1.7 

24.0 

5.6 

6.0 

(B)  080-100 

4.8 

2.6 

.2 

7.6 

4.2 

4.0 

110-130 

2.5 

1.2 

3.7 

4.0 

4.0 

140-160 

2.0 

1.8 

.1 

.1 

4.1 

5.1 

4.5 

(S)  170-190 

2.4 

2.0 

.5 

4.9 

5.2 

5.0 

200-220 

3.1 

1.1 

.1 

4.3 

3.7 

3.0 

230-250 

1.1 

.6 

1.7 

4.3 

3.5 

(W)  260-280 

1.8 

1.3 

3.7 

4.7 

4.5 

290-310 

2.4 

2.3 

.9 

5.5 

5.6 

5.0 

320-340 

1.8 

3.2 

.4 

5.5 

5.8 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.7 

//////////// 

TOTALS 

39-7 

46.7 

7-6 

.1 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRKTING  lOCATIOH  ’A*  PERCBHTA6E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVI1J.E  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


DIRECnON  1 
(DBGREBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.4 

3.0 

.8 

7.2 

5.3 

5.0 

020-040 

5.9 

10.5 

1.8 

18.3 

6.0 

6.0 

050-070 

7.0 

11.3 

1.6 

19.9 

5.7 

6.0 

(E)  080-100 

3.8 

4.3 

.2 

8.3 

4.9 

5.0 

110-130 

3.2 

1.6 

4.8 

4.0 

4.0 

140-160 

2.0 

1.9 

.4  .1 

4.5 

5.4 

5.0 

(S)  170-190 

1.8 

1.2 

1.1 

4.1 

5.8 

5.0 

200-220 

1.9 

1.4 

.5 

3.9 

5.3 

4.5 

230-250 

1.3 

2.0 

.4 

3.8 

5.4 

6.0 

(W)  260-280 

2.5 

2.0 

.5 

5.1 

5.1 

5.0 

290-310 

2.5 

2.6 

1.3 

6.3 

6.2 

6.0 

320-340 

4.1 

3.2 

.9 

8.2 

5.4 

4.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.7 

//////////// 

TOTALS 

1  39.4 

45.0 

9.5  .1 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  IfUNBBR  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  95 
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OFEmnilG  LOCKTIOn  *A’  FERCENTACE  FRBQUENCy  OP  OCCJERENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SUCTION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  8A  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOil 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.2 

3.0 

.3 

5.5 

5.4 

5-0 

020-040 

7.1 

11.3 

1.8 

20.2 

5.6 

5.0 

050-070 

9.9 

8.7 

1.2 

19.8 

4.9 

4.5 

(E)  080-100 

6.2 

3.4 

.1 

9.8 

4.0 

4.0 

110-130 

2.7 

1.4 

.1 

4.2 

3.7 

3.0 

140-160 

2.2 

1.2 

.3 

3.7 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

1.3 

.8 

.3 

2.4 

5.1 

4.0 

200-220 

1.7 

2.2 

.1 

4.0 

5.2 

5.0 

230-250 

2.3 

1.4 

.3 

4.0 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

2.8 

1.5 

.1 

.1 

4.5 

4.5 

4.0 

290-310 

3.2 

2.8 

.9 

.1 

7.0 

5.6 

5.0 

320-340 

3.2 

4.1 

1.3 

.1 

8.7 

6.1 

6.0 

VARIABU 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.3 

//////////// 

TOTALS 

44.8 

41.8 

6.8 

.3 

100.0 

4.7 

5.0 

■TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  96 
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0PBRATIH6  lOCATICXI  *A* 
USAFEIAC,  ASBBVILLB  IIC 


PKRCBHTAGB  FRBQUBHCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  18>20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGKEBS} 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.3 

1.2 

4.5 

3.4 

3.0 

1 

020-040 

10.1 

3.5 

.5 

14.2 

3.8 

3.0 

050-070 

! 

13.4 

3.3 

.3 

17.1 

3.3 

3.0 

(B)  080-100 

7.6 

3.0 

10.6 

3.5 

4.0 

110-130 

2.4 

1.1 

3.4 

3.7 

3.0 

140-160 

1.3 

.3 

.1 

1.7 

3.9 

3.0 

(S)  170-190 

1.3 

.2 

.2 

1.7 

3.1 

2.0 

200-220 

2.0 

1.2 

3.2 

4.0 

4.0 

230-250 

1.5 

.2 

1.7 

3.1 

2.5 

(W)  260-280 

1.5 

.2 

1.7 

3.0 

2.0 

290-310 

2.2 

1.0 

.1 

3.2 

3.9 

3.0 

320-340 

1.7 

1.8 

.2 

.2 

4.0 

5.6 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

32.8 

//////////// 

TOTALS 

48.3 

17.0 

1.4 

.2 

100.0 

2.5 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  97 
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OPERKnHG  LOCATIOH  'A'  PBKCEHTAGB  FREQUERCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIORS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  QA  PERIOD  CV  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  +  5  MONTH:  OCT  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.5 

1.4 

.1 

6.0 

3.6 

3.0 

020-040 

9.8 

4.1 

.2 

14.1 

3.9 

4.0 

050-070 

11.8 

4.3 

.3 

16.5 

3.7 

3.0 

(E)  080-100 

8.4 

2.6 

11.0 

3.5 

3.0 

110-130 

4.5 

1.3 

5.8 

3.5 

3.0 

140-160 

2.0 

.3 

.2 

2.6 

3.5 

2.0 

(8)  170-190 

1.2 

.2 

1.4 

2.4 

2.0 

200-220 

2.5 

1.2 

3.7 

3.4 

2.0 

230-250 

2.3 

.3 

2.6 

3.1 

3.0 

(W)  260-280 

.9 

.4 

1.3 

3.8 

3.0 

290-310 

1.4 

.2 

.1 

1.7 

3.4 

3.0 

320-340 

1.4 

1.9 

.3 

3.7 

5.6 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.8 

//////////// 

TOTALS 

50.7 

18.2 

1.2 

100.0 

2.6 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIORS  930 


C  -  4  -  98 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  153 


GPBlWrillG  lACATIOH  'A* 
USAFKEAC,  ASBEVILLK  HC 


PBRCBRTAGB  FRBQUKRCY  OP  OCCURRBHCB  SUKFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRDM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOR  HUHBER:  747810  STATION  NAME:  KX»Y  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  fONTB:  OCT  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnCXI 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.4 

2.6 

.2 

7.3 

4.2 

4.0 

020-040 

9.2 

8.5 

1-3 

19.0 

5.0 

5.0 

050-070 

9.3 

6.7 

.7 

.0 

16.7 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

5.1 

2.3 

.1 

7.5 

3.8 

4.0 

110-130 

2.8 

.9 

.0 

3.7 

3.5 

3.0 

140-160 

1.8 

1.0 

.2 

.0 

3,0 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

1.6 

.6 

.3 

2.5 

4.5 

3.0 

200-220 

1.8 

.9 

.1 

2.8 

4.1 

3.0 

230-250 

1.7 

.8 

.1 

2.6 

3.9 

4.0 

(W)  260-280 

1.7 

1.0 

.1 

.0 

2.8 

4.3 

4.0 

290-310 

2.3 

1.4 

.4 

.0 

4.1 

4.9 

4.0 

320-340 

2.9 

2.3 

.4 

.0 

5.7 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.2 

//////////// 

TOTALS 

44.6 

29.0 

3-9 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL  NUKBER  OP  OBSERVATIONS  7440 


C  -  4  -  99 
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OFKRATIR6  LOCATIOII  *A' 
USAFETAC,  ASaBYIUB  HC 


PERCBHTAOB  FREQUEHCy  OF  OCCURREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  (SSERVATIONS 

STATIOn  NIMBER:  747810  STATION  HAHE:  MOODY  AFB/VALDOSTA  &A  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CATBOORY  A:  CEILINQ  GB  200  BUT  LESS  THAN  ISOO  FEET  WITH  VISIBILITY  OE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCriOII  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

2.0 

3.3 

5.0 

5.0 

020-040 

9.1 

13.5 

1.7 

24.3 

5.5 

5.0 

050-070 

13.6 

11.0 

1.5 

.1 

26.2 

4.8 

4.0 

(E)  080-100 

6.9 

3.4 

.1 

10.5 

4.1 

4.0 

110-130 

2.4 

.8 

.1 

3.3 

3.6 

3.0 

140-160 

2.5 

1.8 

.3 

4.7 

4.9 

4.0 

(3)  170-190 

1.5 

1.1 

.5 

3.1 

5.6 

5.0 

200-220 

1.5 

.8 

2.3 

3.9 

4.0 

230-250 

1.9 

.7 

2.6 

3.4 

3.0 

(W)  260-280 

1.5 

1.6 

.1 

3.2 

4.9 

5-5 

290-310 

1.5 

.7 

.3 

2.5 

4.9 

3.5 

320-340 

.6 

1.1 

.3 

2.0 

6.3 

6.5 

VARIABLE 

CJUJ4 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.0 

//////////// 

TOTALS 

44.3 

38.5 

4.9 

.1 

100.0 

4.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  uBSEKVATIONS  880 


C  -  4  -  100 
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oPEiuvriiie  uxKncm  ’a- 

USAFEXAC,  ASHBVIU.B  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  VnND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME;  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  NOV  HOURS:  00-02 


DIRECnOH 

(DB6REBS) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.2 

2.0 

.1 

5.3 

4.2 

4.0 

020-040 

5.0 

3.3 

1.0 

9.3 

4.9 

4.0 

050-070 

7.8 

2.9 

.3 

11.0 

3.8 

4.0 

(E)  080-100 

5.3 

.9 

6.2 

3.1 

3.0 

110-130 

2.0 

.9 

,1 

3.0 

4.3 

4.0 

140-160 

1.6 

1.6 

.9  .1  .1 

4.2 

6.6 

5.0 

(8)  170-190 

2.3 

1.3 

.3  .1 

4.1 

5.4 

4.0 

200-220 

1.7 

1.1 

.3  .2 

3.3 

5.7 

4.5 

230-250 

2.0 

.3 

.2  .1 

2.7 

4.4 

3.5 

(W)  260-280 

2.0 

1.2 

.1 

3.3 

4.3 

4.0 

290-310 

2.1 

1.8 

.4 

4.3 

5.2 

5.0 

320-340 

3.6 

3.2 

.4 

7.2 

5.2 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

35.9 

//////////// 

TOTALS 

1  38.6 

20.5 

4.0  .4  .1  .2 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  101 
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OPBIMTIIIG  UXJtTIOII  ’A* 
USAFB1»C,  ASBEVILLB  HC 


PERCBITAOB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATICH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


DIRBCTIOR 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.7 

3.9 

.4 

10.0 

4.4 

4.0 

020-040 

6.0 

3.6 

1.3 

10.9 

4.8 

4.0 

050-070 

6.9 

2.8 

.3 

10.0 

4.0 

4.0 

(E)  080-100 

2.8 

.3 

3.1 

2.8 

3.0 

110-130 

2.1 

.1 

.1 

2.3 

2.8 

2.0 

140-160 

2.0 

1.3 

.7 

4.0 

4.9 

4.5 

(S)  170-190 

1.3 

1.9 

.4  .1 

.1 

3.9 

7.0 

6.0 

200-220 

1.2 

.9 

.1 

.1 

2.3 

5.8 

4.0 

230-250 

2.0 

.7 

.1 

2.8 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

1.4 

.2 

3.7 

4.8 

4.0 

290-310 

2.4 

1.2 

.3  .2 

4.2 

5.4 

4.0 

320-340 

3.9 

2.6 

.2  .1 

6.8 

4.8 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////,/////////////////////////////////// 

36.0 

//////////// 

TOtALS 

38.3 

20.7 

4.0  .4 

.2  .1 

100.0 

3.0 

4.0 

TOIAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  102 
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opERATnro  locwricH  ’a* 
UUFRAC,  ASHEVIU.K  HC 


PKRCBinMBB  FRBQUBMCY  OP  OCCURRERCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  HOOOY  AFB/VALOOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnCN 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350*010 

4.6 

3.1 

.7 

8.3 

4.9 

4.0 

020-040 

8.0 

5.0 

1.1 

14.1 

4.7 

4.0 

050-070 

8.7 

3.0 

11.7 

3.7 

3.0 

(B)  080*100 

2.8 

.6 

3,3 

3.1 

3.0 

110-130 

2.4 

.6 

.2 

3.2 

3.4 

3.0 

140-160 

2.1 

1.0 

.4 

3.6 

4.7 

3.5 

(SI  170-190 

2.2 

1.9 

.2 

4.3 

4.6 

4.0 

200-220 

.9 

1.3 

.1 

2.3 

4.9 

5.0 

230-250 

1.3 

.6 

.1 

2.0 

4.4 

3.5 

(W)  260-280 

2.0 

1.0 

.3 

3.3 

5.0 

4.0 

290-310 

2.4 

1.1 

.4 

.3 

4.3 

6.0 

4.0 

320*340 

3.4 

1.6 

.3 

.2 

5.6 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

33.9 

//////////// 

TC7EM.S 

40.8 

20.8 

3.7 

.6 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  103 
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OPBRATIlia  lOCKTIOM  ’A’  FERCBHTAGE  FREQUBICy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHBVXLLB  HC  FROM  BOURLY  CSSERVATIOHS 


STATIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  SA 

LST  TO  UTC;  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.2 

5.1 

1.8 

-1 

11.2 

6.0 

6.0 

020-040 

5.3 

6.0 

1.2 

.2 

12.8 

5.6 

5-0 

050-070 

7.0 

7.2 

.9 

.1 

15.2 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

5.2 

2.4 

7.7 

3-7 

4.0 

110-130 

6.1 

.9 

.3 

7.3 

3.5 

3.0 

140-160 

3.2 

2.0 

.2 

5,4 

4.4 

4.0 

(S)  170-190 

2.6 

3.7 

,7 

6.9 

5.8 

6.0 

200-220 

2.1 

1.9 

.9 

.1 

5.0 

6.2 

6.0 

230-250 

1.1 

2.1 

.4 

3.7 

5.6 

6.0 

(W)  260-280 

1.7 

1.6 

.4 

3.7 

5.3 

5.0 

290-310 

1.4 

2.6 

2.0 

G.O 

7.3 

7.0 

320-340 

2.0 

3.1 

.4 

.1 

5.7 

6.0 

6.0 

VlUaABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.4 

//////////// 

TOTALS 

41.9 

38.6 

9.2 

.6 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  C»SERVATIORS  900 


C  -  4  -  104 
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OPBIUTIIIG  lOCKTICH  'A' 
USAFBXAC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCERTAiQE  FRBQUBNCy  CV  OCCURRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRBCTION 

(DEOtEBS) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

IQI 

B 

.7 

8.8 

4.9 

5.0 

020-040 

B 

D 

1.9 

11.9 

5.6 

5.0 

050-070 

4.2 

4.3 

1.2 

9.8 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

3.1 

4.1 

.3 

7.8 

4.9 

5.0 

110-130 

3.9 

3.2 

.3 

7.4 

4.7 

4.0 

140-160 

3.2 

2.4 

1.6 

7.2 

5.7 

6.0 

(S)  170-190 

2.3 

3.4 

1.6 

.1 

7.4 

6.7 

7.0 

200-220 

1.0 

3.8 

1.1 

.1 

6.0 

7.3 

7.0 

230-250 

3.0 

3.1 

.6 

.1 

6.8 

5.6 

6.0 

(W)  260-280 

1.7 

2.4 

1.8 

5.9 

7.0 

8.0 

290-310 

2.0 

3.9 

1.9 

7.8 

7.0 

7.0 

320-340 

3.0 

3.1 

1.8 

7.9 

6.2 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.3 

//////////// 

TOCALS 

37.1 

42.3 

14.8 

.3 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  105 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Pago  160 


0PSRATIII6  LOCATIOIf  *A* 
USAFECAC,  ASHEVILLE  NC 


PBRCEIfTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  CBSERVATIONS 

STAnOR  NUHBKR:  747810  STATION  NAME:  HOOOY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  SEP  91 

LST  TO  OTCs  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  15-17 


DIRBCTIOH 

(DBQRRBS) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

4.3 

3.7 

.8  .1 

8.9 

5.2 

5.0 

020-040 

4.0 

4.3 

.4 

8.8 

5-0 

5.0 

050-070 

7.0 

5.4 

.7 

13.1 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

4.8 

2.6 

.4 

7.8 

4.4 

4.0 

110-130 

4.3 

1.1 

.4 

5.9 

3.7 

3.0 

140-160 

3.9 

2.1 

.3 

6.3 

4.3 

4.0 

(SJ  170-190 

1.8 

2.8 

.9 

5.4 

6.1 

6.0 

200-220 

2.2 

3.9 

1.0  .1 

7.2 

5.9 

6,0 

230-250 

2.4 

2.2 

.8 

5.4 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

3.6 

2.0 

.9 

6.4 

5.1 

4.0 

290-310 

4.6 

3.3 

1.3  .1 

9.3 

5.6 

5.0 

320-340 

2.4 

3.4 

1.7 

7.6 

6.2 

6-0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.0 

mill  mill 

TOTALS 

45.3 

36.8 

9.6  .3 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  106 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  161 


OPBRATine  lOCATICII  *A* 
USAFEnC,  ASHBVILLB  HC 


PERCBHTAGS  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUHBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  3S0-010 

3.4 

.8 

.4 

4.7 

4.1 

3.0 

020-040 

4.9 

1.6 

.3 

6.8 

3.8 

3.0 

050-070 

9.7 

2.9 

.1 

12.7 

3.4 

3.0 

(E)  080-100 

5.1 

1.7 

.1 

6.9 

3.6 

3.0 

110-130 

1.9 

.3 

.2 

2.4 

3.8 

2.5 

140-160 

1.2 

.4 

.1 

1.8 

3.6 

3.5 

(S)  170-190 

3.2 

1.4 

.2 

4.9 

4.5 

4.0 

200-220 

3.2 

2.4 

.1 

5.8 

4.7 

4.0 

230-290 

3.1 

.4 

.2 

3.8 

3.5 

2.5 

(W)  260-280 

1.8 

.2 

2.0 

2.4 

2.0 

290-310 

3.3 

.7 

.4 

4.4 

4.1 

3.0 

320-340 

2.1 

1.4 

.1 

3.7 

4.1 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

40.2 

//////////// 

TOTALS 

42.9 

14.2 

2.1 

.1 

100.0 

2.3 

3.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  107 


USAFBTAC/DS— 92/271  —  Pago  162 


OPBRAT1R6  LOCATIOH  ”A” 
USAFITAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


DIRECTION  { 
(DEGREES)  j 

1  1-4 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  RNCTTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.2 

2.1 

.3 

5.7 

4.4 

4.0 

020-040 

4.9 

1.7 

.4  .1 

7.1 

4.3 

4.0 

050-070 

8.0 

2.7 

10-7 

3.4 

3.0 

(B)  080-100 

6.3 

2.2 

8.6 

3.5 

3.0 

110-130 

5.4 

2.0 

.2  .1 

7.8 

4.2 

3.0 

140-160 

1.8 

.3 

.1  .1 

2.3 

4.9 

4.0 

(S)  170-190 

2.0 

1.2 

.7 

3.9 

5.3 

4.0 

200-220 

2.7 

1.2 

.4  .1 

4.4 

4.9 

4.0 

230-250 

2.3 

1.0 

3.3 

3.9 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

1.0 

.1 

3.1 

4.2 

4.0 

290-310 

2.7 

1.3 

.2 

4.2 

4.4 

4.0 

320-34J 

1.7 

1.2 

.1  .1 

3.1 

5.1 

4.0 

VARIABU 

CALM 

//////////////////////////////////////////////////////////// V/////////////// 

35.8 

////'/////// 

TCTEKLS 

1  43.0 

17.9 

2.5  .3  .1  .1 

100.0 

2.7 

4.0 

TOTIO.  HUHBER  OF  OBSERVKTIORS  900 

C  -  4  -  108 


USAFETAC/DS— 92/271  --  Pnge  163 


OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  6A 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1  1--* 

5-9 

o 

H 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

4.1 

3.1 

-7 

.0 

7.9 

4.9 

4.0 

020-040 

5.5 

3.7 

1.0 

.0 

10,2 

4.9 

4.0 

050-070 

7.4 

3.9 

.4 

.0 

11.8 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

4.5 

1.8 

.1 

6.4 

3.8 

3.0 

110-130 

3.5 

1.1 

.2 

.0 

.0 

4.9 

3.9 

3.0 

140-160 

2.4 

1.4 

.5 

.0 

.0 

4.4 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

2.2 

2.2 

.6 

.0 

.0 

.0 

5.1 

5.7 

5.0 

200-220 

1.9 

2.1 

.5 

.1 

.0 

4.6 

5.8 

5.0 

230-250 

2.2 

1.3 

.3 

.0 

.0 

3.8 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

2.1 

1.4 

.5 

3.9 

5.1 

4.0 

290-310 

2.6 

2.0 

.9 

.1 

5.6 

5.8 

5.0 

320-340 

2.8 

2.5 

.6 

.1 

5.9 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

1 

CAU1 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

25.5 

//////////// 

TOTALS 

41.2 

26. 5 

6.3 

-3 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 


C  -  4  -  109 


USAFETAC/DS--92/271  —  Page  164 


OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFEIAC,  ASBEVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

aranoil  number:  747ei0  station  name:  moody  AFB/VALDOSTA  GA  period  of  record:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  NOV  HOURS;  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  6E  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  IHAH  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GB  200 

FEET. 

DIRECTION 

1  1- 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

5.9 

.7 

.1 

9.5 

5.8 

6.0 

020-040 

7.6 

8.6 

1.5 

17.6 

5.4 

5.0 

050-070 

10.4 

8.4 

,7 

.1 

19.6 

4.7 

4.0 

(B)  080-100 

5.2 

1.8 

7.0 

3.5 

4.0 

110-130 

3.2 

1.1 

.2 

4.5 

3.7 

3.0 

140-160 

2.6 

2.3 

.4 

.1 

5.4 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

2.8 

3.7 

.8 

.1  .1  .1 

7.6 

6.2 

5.0 

200-220 

1.6 

1.9 

.6 

.2  .1 

4.3 

6.5 

6.0 

230-250 

2.1 

1.8 

.1 

.3  .1 

4.3 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

1.2 

1.1 

.2 

2.5 

4.9 

5.0 

290-310 

1.5 

1.3 

.3 

3.1 

5.3 

5.0 

320-340 

1.1 

1.8 

.6 

.2 

3.7 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.7 

//////////// 

TOTALS 

1  42.1 

39.7 

6.1 

1.0  .2  .2  .1 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  miMBER  OF  OBSERVATIONS  1151 

C  -  4  -  no 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  165 


OPERATING  lOCATION  ’A’ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  VnND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(R)  3S0-010 

6.5 

1.8 

.1 

8.4 

3.3 

3.0 

020-040 

6.0 

2.2 

.1 

8.3 

4.0 

4.0 

050-070 

5.5 

1.9 

.2 

7.6 

4.0 

4.0 

(E)  080-100 

4.3 

1.2 

5.5 

3.7 

4.0 

110-130 

3.7 

2.0 

5.7 

3.9 

4.0 

140-160 

2.0 

.5 

.1 

2.7 

3.2 

3.0 

(S)  170-190 

3.9 

1.4 

.4 

5.7 

4.1 

4.0 

200-220 

2.0 

1.0 

.6 

.2 

3.9 

5.6 

4.0 

230-250 

3.9 

2.3 

.1 

6.2 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 

1.2 

.8 

.2 

2.2 

5.3 

4.0 

290-310 

2.5 

2.2 

1.1 

5.7 

5.8 

5.0 

320-340 

2.8 

3.7 

1.2 

.1 

7.7 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.4 

//////////// 

TCTEALS 

44.3 

21.0 

4.1 

.3 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  111 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  166 


OFBRATIIfG  LOCATION  ”A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTICm  1 
(DEGREES)  { 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.7 

3.3 

.1 

9.1 

3.9 

4.0 

020-040 

7.6 

3.7 

.3 

11.6 

4.1 

4.0 

050-070 

4.3 

3.1 

.1 

7.5 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

2.4 

1.1 

3.4 

3.5 

4.0 

110-130 

4.3 

1.1 

.1 

5.5 

3.5 

3.0 

140-160 

2.0 

1.1 

.1 

3.2 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

3.1 

1.6 

.2 

4.9 

4.1 

4.0 

200-220 

1.8 

1.2 

.5 

3.5 

4.9 

4.0 

230-250 

3.0 

.6 

.2 

3.9 

3.6 

3.0 

(H)  260-280 

2.7 

.5 

.1 

3.3 

3.6 

3.0 

290-310 

2.6 

1.7 

1.2 

.3 

5.8 

6.5 

6.0 

320-340 

4.6 

3.1 

1.1 

.1 

8.9 

5.4 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.1 

//////////// 

TOTALS 

44.1 

22.1 

4.0 

.4 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  112 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  167 


OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TCTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

7,3 

3.1 

-5 

11.0 

4.0 

3.0 

020-040 

5.9 

4.4 

.2 

10.5 

4.5 

4.0 

050-070 

5.4 

2.6 

.2 

8.2 

4.0 

4.0 

(E)  080-100 

2.9 

.2 

3.1 

2.7 

2.0 

110-130 

3.0 

.8 

3.8 

3.1 

2.0 

140-160 

1.9 

1.3 

.5 

3.8 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

3.2 

1.7 

.3 

5.3 

4.3 

4.0 

200-320 

3.3 

1.2 

.3 

3.8 

4.3 

4.0 

230-250 

1.6 

.4 

2.0 

2.9 

2.0 

(W)  260-280 

1.8 

.9 

.3 

3.0 

4.9 

4.0 

290-310 

3.4 

.8 

.2 

.3 

4.7 

4.6 

3.0 

320-340 

4.1 

3.1 

1.8 

.2 

9.2 

6.3 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.6 

//////////// 

TOTALS 

42.8 

20.5 

4.3 

.5 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  113 


USAFBTAC/DS— 92/271  —  Pago  168 


OPBRATIIIG  LOCKTIOII  'A' 
USAFEnC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREgUENCI  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  HUMBER:  747810  STATIOH  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.2 

6.2 

1.3  .2 

11.9 

5.9 

6.0 

020-040 

5.7 

5.8 

.4 

11.9 

4.8 

5.0 

050-070 

5.6 

4.3 

.5 

10.4 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

3.9 

1.3 

.1 

5.3 

3.5 

3.0 

110-130 

4.0 

1.8 

.5 

6.3 

4.2 

4.0 

140-160 

2.6 

1.9 

.8 

5.3 

5.5 

5.0 

(S)  170-190 

2.2 

4.7 

2.0  .1  .1 

9.1 

7.2 

7.0 

200-220 

1.7 

1.4 

.6 

3.8 

5.7 

6.0 

230-250 

1.4 

1.1 

.4  .1 

3.0 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

3.1 

1.7 

.1  .1 

5.1 

4.3 

4.0 

290-310 

3.3 

1.7 

1.5 

6.6 

5.8 

4.0 

320-340 

2.7 

4.5 

2.8 

10.0 

7.0 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.3 

//////////// 

TOTEALS 

40.4 

36.4 

11.0  .5  .1 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  114 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Pago  169 


CPKRMrillG  UKATIOM  -A’ 
USAFRXAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKTIOR  NUHBER:  747810  STATION  NAME:  HOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.7 

3.5 

1.4 

9-7 

5.3 

5.0 

020-040 

3.7 

4.6 

.1 

8.4 

5.0 

5.0 

050-070 

4.6 

5.1 

.1 

9.6 

4.9 

5.0 

(E)  080-100 

2.5 

2.2 

4.6 

4.3 

4.0 

110-130 

2.4 

2.0 

.5 

4.9 

5.3 

5.0 

140-160 

2.5 

2.6 

1.5 

6.6 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

2.8 

2.7 

3.7 

.4 

9.6 

7.7 

8.0 

200-220 

3.1 

3.5 

1.7 

.2 

8.6 

6.3 

6.0 

230-250 

2.0 

2.9 

1.2 

.2 

6.3 

6.7 

6.0 

(W)  260-280 

2.9 

3.5 

.3 

6.8 

5.3 

6.0 

290-310 

2.8 

3.1 

1.8 

.3 

CD 

6.9 

7.0 

320-340 

4.1 

4.8 

2.8 

.2 

11.9 

6.7 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.7 

//////////// 

TOTALS 

38.1 

40.5 

15.1 

1.3 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  115 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Pago  170 


OPBRATIIIG  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASBBVILLB  MC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCUHRQICB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

LST  TO  UrC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.5 

3.4 

.8 

7.7 

5.2 

5.0 

020-040 

5.7 

4.0 

.1 

9.6 

4.5 

4.0 

050-070 

5.1 

3.3 

8.4 

4.1 

4.0 

(E)  080-100 

2.9 

1.5 

4.4 

3.9 

4.0 

110-130 

3.0 

1.9 

.1 

5.1 

4.5 

4.0 

140-160 

1.5 

1.6 

.6 

3.8 

5.7 

5.0 

(S)  170-190 

1.8 

2.7 

1.5  .3 

6.3 

7.1 

6.0 

200-220 

3.4 

3.7 

2.9  .2 

10.2 

6.9 

6.0 

230-250 

2.8 

2.9 

1.0 

6.7 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

3.0 

4.3 

1.2 

8.5 

5.7 

5.0 

290-310 

3.7 

3.9 

1.5  .1 

9.1 

5.9 

5.0 

320-340 

4.3 

4.6 

2.4  .2 

11.5 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.5 

iiiniiiiiii 

TOTALS 

40.7 

37.8 

12.1  .8 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIHG  UXATIOH  *A* 
USAFKtK,  ASBEVILLB  NC 


PBRCERIAGE  FREQUBHCY  OF  OCCURREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIOHS 


aXKTION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAL006TA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOfTTB:  DEC  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOrTS 


DIBBCTIOII 

(DBGREB8) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

im 

2.4 

.4 

6.9 

4.6 

4.0 

020-040 

2.7 

.1 

7.1 

4.1 

4.0 

050-070 

1.8 

.1 

8.2 

3.7 

3.5 

(B)  080-100 

1.5 

6.1 

3.4 

3.0 

110-130 

.9 

.1 

2.9 

3.7 

3.0 

140-160 

.5 

1.7 

3.B 

3.5 

(S)  170-190 

2.8 

1.2 

.6 

4.6 

4.6 

4.0 

200-220 

3.2 

2.7 

1.4 

7.3 

5.6 

5.0 

230-250 

2.2 

.1 

2.3 

2.7 

2.0 

(W)  260-280 

3.0 

1.1 

4.1 

3.4 

2.5 

290-310 

3.2 

1.9 

.6 

5.8 

4.9 

4.0 

320-340 

4.1 

2.7 

.8 

.2 

7.7 

5.1 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAIH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

35.3 

//////////// 

TOTALS 

40.8 

19.5 

4.1 

.2 

100.0 

2.8 

4.0 

TOTTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATIIIG  UX»TIOH  ’A’ 
USAFBXAC,  ASHBVILLB  IIC 


PESCENTAGE  FREQUERCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURiy  (SSERVATIONS 

STAnOH  NIMBER:  747810  STATION  RAMS:  MOODY  AFB/VALD08TA  6A  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTB:  DEC  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOR 

(DBGRKBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4el 

2.8 

.2 

7.1 

4.2 

4.0 

020-040 

4.4 

2.6 

.8 

7-7 

4.6 

4.0 

050-070 

6.0 

2.5 

.1 

8.6 

3.7 

3.0 

(E)  080-100 

5.3 

1.8 

.1 

7.2 

3.6 

4.0 

110-130 

3.5 

1.9 

.1 

5.6 

4.3 

4.0 

140-160 

1.2 

.3 

.2 

1.7 

3.9 

2.0 

(S)  170-190 

3.5 

1.5 

-5 

5.6 

4.4 

4.0 

200-220 

4.1 

2.0 

.9 

7.0 

4.7 

4.0 

230-250 

2.3 

.4 

.1 

2.8 

3.7 

3.5 

(W)  260-280 

1.6 

1.2 

.2 

3.0 

4.5 

4.0 

290-310 

3.2 

1.7 

.3 

5.3 

4.9 

4.0 

320-340 

2.6 

3.0 

.8 

.1 

6.5 

5.7 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.9 

//////////// 

TOTALS 

41.8 

21.7 

4.3 

-1 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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apERKruia  locatioh  *a* 

USAFBEMC,  ASHBVILLB  HC 


PERCEHTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSBRVATIOHS 

SXKTIOH  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


DtRECnOH 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

5.0 

3.3 

.6 

.0 

9.0 

4.6 

4.0 

020-040 

5.4 

3.7 

.3 

9.4 

4.5 

4.0 

050-070 

5.3 

3.1 

.2 

8.6 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

3.6 

1.3 

.0 

5.0 

3.6 

3.0 

110-130 

3.2 

1.6 

.2 

5.0 

4.1 

4.0 

140-160 

1.9 

1.2 

.5 

3.6 

5.1 

4.0 

(S)  170-190 

2.9 

2.2 

1.2 

.1  .0 

6.4 

5.8 

5.0 

200-220 

2.7 

2.1 

1.1 

.1 

6.0 

5.7 

5.0 

230-250 

2.4 

1.3 

.4 

.0 

4.2 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

2.4 

1.7 

.3 

.0 

4.5 

4.8 

4.0 

290-310 

3.1 

2.1 

1.0 

.1 

6.4 

5.8 

5.0 

320-340 

3.7 

3.7 

1.7 

.1 

9.2 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

CAUf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.9 

//////////// 

TOTALS 

41.6 

27.3 

7.5 

.4 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL 

miHBER  or  OBSERVATIOnS 

7440 

C  -  4  -  119 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Pago  174 


OPERMMHG  LOCATION  *A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  APB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  ( 

:biling  gb 

aSlBlLITT 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  IBAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

5.0 

4.1 

.5  .2 

9.7 

5.0 

4.0 

020-040 

7.5 

7.9 

.8 

16.2 

5.0 

050-070 

6.7 

5.9 

.5 

13.1 

4.  . 

4.0 

(B)  080-100 

3.6 

1.8 

5.4 

3.8 

3.0 

110-130 

3.6 

.9 

.1 

4.6 

3.4 

3.0 

140-160 

2.5 

1.5 

.5 

4.4 

4.7 

4.0 

(8)  170-190 

2.3 

5.0 

2.1 

9.4 

6.7 

6.0 

200-220 

2.7 

3.7 

1.4 

7.8 

6.0 

6.0 

230-250 

2.5 

1.0 

.2  .2 

4.0 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

1.5 

1.0 

.2 

2.8 

4.6 

4.0 

290-310 

1.7 

2.9 

1.4  .4 

6.4 

7.6 

7.0 

320-340 

2.2 

3.1 

1.5  .1 

6.8 

6.8 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.4 

//////////// 

TOTALS 

41.8 

38.8 

9.2  .9 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1303 
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OPERATIRG  LCX^TIOn  *A” 
I^AFECAC,  ASBBVILLB  RC 


PERCEirrAGB  FRBQUBIfCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTICM  VERSUS  WIND  SPEED 
PROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  I  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6S  65  TOTAL  MEAN  MEDIAN 


(DEGREES)  I 


%  WIND  WIND 
5.8  4.6 

4.0 


CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  21.9  //////////// 

TOTALS  44.4  27.3  6.1  .4  100.0  3.7  4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  87642 
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OT’''''WING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FHEQOEHCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 
LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CATBOUKY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 


VISIBILITr 

GE  1/2 

MILE 

(0800  METERS)  BUT  LESS  THAN 

3  MILES  (4800  METERS)  WITH 

CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  { 

1 

5-9  10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.2 

3.2 

.6 

.1 

.0 

7.1 

5.3 

5.0 

020-040 

6.6 

7.3 

.9 

.0 

14.9 

5.2 

5.0 

050-070 

8.1 

6.5 

1.0 

.1 

15.6 

4.9 

4.0 

(E)  080-100 

5.0 

2.6 

,3 

.0 

7.9 

4.3 

4.0 

110-130 

3.4 

1.6 

.3 

.0 

.0 

5.3 

4.3 

4.0 

140-15  > 

2.7 

1.8 

.4 

.0 

.0  .0 

4.9 

5.0 

4.0 

(3)  170-190 

3.0 

3.2 

1.0 

.1 

.0  .0  .0 

7.4 

5.9 

5.0 

200-220 

2.6 

3.1 

1.1 

.1 

.0 

6.9 

6.1 

6.0 

230-250 

2.4 

2.2 

.4 

.1 

,0 

5.1 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

1.8 

1.3 

.3 

.0 

.0 

3.5 

5.1 

4.0 

290-310 

1.8 

1,9 

-7 

.1 

4.5 

6.1 

6.0 

320-340 

1.*. 

2.0 

.8 

.0 

4.5 

6.3 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

////////////////.'//////////////////////////////////////////////////////////// 

12.5 

//////////// 

TOTALS 

42.2 

36.7 

7.8 

.6 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  10161 
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g;  g;  g;  g; 
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D  -  1  -  1 


USMBTRC/DS— 92/271  —  Pago  179 


MiPJJJi 
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AA 

AA 

RR 

RR 
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AA 

AA 

RR 

RR 

IT 
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AA 

AA 
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TT 
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TF 
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RR 

RR 

TT 
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AA 

M 

RR 

RR 

TT 
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AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

DDDDDDDDD 

M 

AA 

RR 

RR 

TT 

DDDDDDDDD 

PART  D 


CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY  AMD  SKY  COVER  SUMMARIES 

CEILING  VS  VISIBILITY-PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUMMARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
ae  PERCENTAGE  FREQUENCY  BY  CLASSES  OF  CEILING  (FROM  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET— 
■NO  CEILING*  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUMMARIZE  THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

BECAUSE  OF  THE  CUMULATIVE  NATURE  OF  THESE  SUMMARIES,  IT  IS  POSSIBLE  TO 

DBTERMIRB  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 

AND/OR  VISIBILITY  LIMIT(S),  EITHER  SEPARATELY  OR  IN  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 

CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-HAND  COLUMN  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  DETERMINE  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO  THE  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

DETERMINE  THE  POF  THAT  MEETS  OH  EXCEEDS  ANY  GIVEN  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 

THE  VALUE  AT  THE  INTERSBCTIOH  OF  THE  APPROPRIATE  CEILING  BOW  AND  VISIBILITY 

COLUMR. 

NOTE  1:  IN  JANUARY  1968,  METAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  ’9999.* 

NOTE  2:  FOR  OVERSEAS  CIVILIAR  STATIONS  REPORTING  *CAVDK*,  ALL  CEILINGS  GREATER 
THAR  5000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVERSIONS:  1  STATUTE  MILE  -  1,609.344  METERS  -  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  OONVERIERCE,  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  -  1,600  METERS. 

SKY  COVER— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUWURY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  SKY  COVER  IN  EIGHTHS  FOR  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
OBSCURRBD  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUM1ARY  ALSO  GIVES 
POF  FOR  SKY  COVER  GREATER  THAN  ONE-HALF  (I.E.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


NOTE  1.  THESE  SUMMARIES  ARE  ROT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 
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nOTB  2.  AIRWAYS  STATIONS  THAT  HAVE  REPORTED  IN  SYNOPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
SYNC^IC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FOLLOWS: 

0/8 . CLEAR 

1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROKEN 

8/8 . OVERCAST 

NOTE  3.  'PARTIAL  OBSCURATION'  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDED  IN 
COMPinaiTIOH  OP  'greater  than  1/2'  PERCENTAGES.  'TOTAL  OBSCURATIONS,' 
HOWEVER,  ARB  INCLUDED. 
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OPERKCIIIG  lACATIOH  'A* 
USAFBXAC,  ASHEVILLB  HC 


PERCEHTA6B  FBBQUERCY  OF  OCCUFSENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

48.2 

50.8 

51.9 

52.5 

52.7 

52.9 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.5 

53.9 

GB 

20000 

51.2 

54.1 

55.4 

55.9 

56.1 

56.3 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56-7 

56.8 

56.8 

56.8 

57.0 

57.3 

GB 

18000 

51.4 

54.3 

55.6 

56.1 

56.3 

56.6 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.2 

57.5 

GB 

16000 

51.4 

54.3 

55.6 

56.1 

56.3 

56.6 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.2 

57.5 

GB 

14000 

51.7 

54.6 

55.9 

56.5 

56.7 

56.9 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.5 

57-8 

GB 

12000 

51.7 

54.6 

55.9 

56.5 

56.7 

56.9 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.5 

57.8 

GB 

10000 

53.9 

56.9 

58.3 

58.8 

59.0 

59.2 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.9 

60.2 

GB 

9000 

54.0 

57.0 

58.4 

58.9 

59.1 

59.4 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

60.0 

60.3 

GB 

8000 

55.4 

58.7 

60,1 

60.6 

61.1 

61.3 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.9 

61.9 

62.2 

62.5 

GB 

7000 

56.0 

59.5 

60.9 

61.5 

61.9 

62.2 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.8 

62.8 

63.0 

63.3 

GB 

6000 

56.6 

60.0 

61.7 

62.4 

62.8 

63.0 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.5 

63.8 

63.8 

64.0 

64.3 

GB 

5000 

58.3 

62.0 

63.8 

64.4 

54.8 

65.1 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.8 

65.8 

66.0 

66.3 

GB 

4500 

58.4 

62.3 

64.0 

64.6 

65.3 

65.5 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.2 

66.2 

66.5 

66.8 

GB 

4000 

59.6 

63.8 

65.5 

66.1 

67.0 

67.2 

67.5 

67.8 

67.8 

67.0 

67.8 

68.0 

68.2 

68.2 

68.4 

68.7 

GB 

3500 

60.0 

64.2 

65.9 

66.6 

67.4 

67.6 

68.0 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.8 

68.8 

69.0 

69.4 

GB 

3000 

61.9 

66.1 

67.8 

68.6 

69.6 

69.8 

70.2 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

71.1 

71.1 

71.3 

71.6 

GB 

2500 

62.9 

67.3 

69.1 

70.0 

71.0 

71.2 

71.6 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.6 

72.6 

72.8 

73.1 

OB 

2000 

64.8 

69.4 

71.2 

72.0 

73.0 

73.2 

73.7 

74.3 

74-3 

74,6 

74.6 

74.7 

74.9 

74.9 

75.2 

75.5 

GB 

1600 

64.9 

69.5 

71.3 

72.2 

73-1 

73.4 

73.9 

74,5 

74.5 

74.8 

74.8 

74.9 

75.2 

75.2 

75.4 

75-7 

GB 

1500 

65.8 

70.5 

72.4 

73.3 

74.4 

74.7 

75.2 

75.8 

75.8 

76.1 

76.1 

76.2 

76.5 

76.5 

76.7 

77.0 

GB 

1200 

66.6 

71.8 

73.8 

74.7 

76.1 

76.5 

76.9 

77.5 

77.5 

77.8 

77.8 

78.0 

78.2 

78.2 

78.4 

78.7 

GB 

1000 

67.1 

72.4 

74.4 

75.6 

77.2 

77.5 

78-1 

78.7 

78.7 

79.1 

79.2 

79.4 

79.6 

79.6 

79.8 

80.1 

GB 

900 

67.4 

72.9 

75.1 

76-2 

77.8 

78.2 

78.7 

79.4 

79.4 

79.8 

79.9 

80.0 

80.2 

80.2 

80.4 

60. 8 

GB 

800 

67.4 

73.1 

75.3 

76.6 

78.4 

78.7 

79.2 

79.9 

79,9 

80.3 

80.4 

80.5 

80.8 

80.8 

81.0 

81.3 

GB 

700 

68.1 

73.9 

76-5 

77.7 

79.8 

80.1 

81.2 

82.0 

82.0 

82.7 

82.8 

82.9 

83.1 

83.1 

83.3 

83.7 

GB 

600 

68.4 

74.3 

77.2 

78.7 

80.8 

81.2 

82-7 

83.5 

83.5 

84.2 

84.3 

84.4 

84.6 

84.6 

84.8 

85.2 

GB 

500 

68.6 

74.7 

77-6 

79-5 

82.5 

82.9 

84.7 

86.0 

86.1 

86.9 

07.0 

87.1 

87.4 

87.4 

87.7 

88.2 

GB 

400 

68.8 

75.1 

78.2 

80.3 

83.4 

84.0 

86.6 

88.4 

88.5 

89.4 

89.5 

89.6 

90.3 

90.3 

90.8 

91.3 

GB 

300 

69.4 

75.7 

79.1 

81.5 

85.4 

85.9 

88.7 

91.1 

91.3 

92.7 

92.8 

92.9 

93.9 

93.9 

94.4 

95.2 

GB 

200 

69.5 

75.8 

79-4 

81.7 

85.6 

86.1 

89.0 

91.5 

91.7 

93.3 

93.9 

94.0 

95.6 

95.6 

96.3 

97.2 

GB 

100 

69.5 

75.8 

79.4 

81.7 

85.6 

86.1 

89.0 

91.5 

91.7 

93.4 

94.3 

94.5 

97-0 

97.1 

98.5 

99.9 

GB 

000 

69.5 

75.8 

79.4 

81.7 

85.6 

86.1 

89.0 

91.5 

91.7 

93.4 

94.3 

94.5 

97.0 

97.1 

98.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFERKTIIIG  LOCATIOH  ‘A-  PERCEnTAGB  FREQUBRCY  OF  OCCURPKHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITF 

USAFBIRC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOR  HUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAL003TA  6A 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  IfPC: 

+  5 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

03-05 

CBILIRG 

VISIBILITY  in 

STATtTTB 

MILES 

III  { 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

FEET  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

42.9 

45.6 

46.5 

47.4 

48.4 

48.5 

48.6 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

49.1 

49.1 

GB 

20000 

45.4 

48.4 

49.4 

50.4 

51.4 

51.5 

51.6 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

52.2 

52.2 

6B 

18000 

45.4 

48.4 

49.4 

50.4 

51.4 

51.5 

51.6 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

52.2 

52.2 

GB 

16000 

45.4 

48.4 

49.4 

50.4 

51.4 

51.5 

51.6 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

52.2 

52.2 

GB 

14000 

45.9 

48.9 

49.9 

51.0 

51.9 

52.0 

52.2 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.8 

52.8 

GB 

12000 

46.2 

49.2 

50.2 

51.3 

52.3 

52.4 

52.5 

52.7 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

53.1 

53.1 

GB 

10000 

48.2 

51.2 

52.2 

53.4 

54.4 

54.5 

54.6 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

55.3 

55.3 

GB 

9000 

48.3 

51.3 

52.4 

53.7 

54.6 

54.7 

54.6 

55.1 

55.2 

55.2 

55-2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.5 

55.5 

GB 

8000 

49.0 

52.2 

53.2 

54.5 

55.5 

55.6 

55.7 

55.9 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.7 

56.7 

GB 

7000 

49.6 

53.0 

54.1 

55.4 

56.3 

56.5 

56.6 

56.8 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.5 

57.5 

GE 

6000 

50.3 

53.9 

55.2 

56.5 

57.4 

57.5 

57.6 

57.8 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

58.6 

58.6 

GB 

5000 

51.4 

55.9 

57.5 

58.8 

59.8 

59.9 

60.0 

60.2 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

61.0 

61.0 

GB 

4500 

51.5 

56.1 

57.8 

59.1 

60.1 

60.2 

60.3 

60.5 

60.6 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.3 

61.3 

GB 

4000 

52.3 

57.5 

59.4 

60.6 

61.6 

61.7 

61.8 

62.2 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.9 

62.9 

GB 

3500 

52.5 

57.7 

59.7 

61.0 

61.9 

62.0 

62.2 

62.5 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

63.2 

63.2 

GE 

3000 

55.2 

60.5 

62.5 

63.8 

64.9 

65.3 

65.5 

65.9 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.8 

66.8 

GB 

2500 

55.3 

60.6 

62.6 

63.9 

65.1 

65.4 

65.6 

66.0 

66.1 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.9 

66.9 

GB 

2000 

56.9 

62.3 

64.5 

65.8 

67.1 

67.4 

67.7 

68*3 

68.4 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

69.2 

69.2 

GB 

1800 

57.2 

62.7 

65.1 

66.3 

67.6 

68.0 

68.3 

68.8 

68.9 

69.4 

69,4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.8 

69.8 

GE 

1500 

58.0 

63.4 

66.0 

67.3 

68.7 

69.0 

69.5 

70.0 

70.1 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

71.0 

71.0 

GB 

1200 

59.0 

64.9 

67.5 

68.8 

70.3 

70.6 

71-1 

71,6 

71.7 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72-6 

72.6 

GB 

1000 

59.8 

66.0 

68.7 

70-1 

72-0 

72.4 

73.0 

73,5 

73.7 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74-5 

74.5 

GB 

900 

60.0 

66.2 

69.1 

70.5 

72.5 

72.8 

73.5 

74.1 

74.2 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

75-1 

75.1 

GB 

800 

60.1 

66.3 

69.2 

70.8 

72-8 

73.1 

73.9 

74,4 

74,5 

74.9 

74.9 

74.9 

75,1 

75.1 

75.4 

75.4 

GB 

700 

60.9 

67.1 

70-2 

71.7 

74.2 

74.5 

75-4 

75.9 

76.0 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.9 

76.9 

GB 

600 

61.1 

67.4 

70.8 

72.4 

75.1 

75.5 

77.0 

77.5 

77.7 

78.2 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.7 

78.7 

GB 

500 

61.8 

68.6 

72.3 

73.9 

77.1 

77.5 

79.6 

81.0 

81.4 

82.2 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.8 

82.8 

GE 

400 

61.9 

68.7 

72.5 

74.4 

77.8 

78.5 

81.5 

83.3 

83.8 

84.8 

85.2 

85.3 

85.6 

85.6 

86.2 

86.2 

GB 

300 

62.2 

69.0 

72.9 

75.2 

78.8 

79.6 

83.1 

85.1 

85,5 

86.9 

87.3 

87.4 

87.8 

88.1 

88. 8 

89.1 

GB 

200 

62.3 

69.1 

73.0 

75.4 

79.1 

79.9 

83.4 

85.6 

86.0 

88.6 

89.4 

89.6 

91.8 

92.3 

93.4 

94.4 

OB 

100 

62.3 

69.1 

73.0 

75.4 

79.1 

79.9 

83.5 

85,7 

86.1 

88.8 

90.3 

90.5 

93.9 

94.7 

97.0 

99.1 

GE 

000 

62.4 

69.2 

73.1 

75.5 

79.2 

80.0 

83.7 

85.8 

86.2 

88.9 

90.4 

90.6 

94.0 

94.8 

97.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRATIIIG  LOCATION  ”A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PEFCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


ffCATIOR  mffffiER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  4>  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  06-06 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBZL 

GB 

2  1/2 

ITY  IN 

GB 

2 

stkhjtb 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

37.0 

41.2 

43.3 

43.9 

44.7 

45.4 

45.5 

45.6 

45.6 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.9 

46.1 

46.2 

GS 

20000 

39.6 

44.0 

46.3 

46.9 

48.0 

48.6 

48.8 

48.9 

48.9 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.2 

49.5 

49.6 

6B 

18000 

39.6 

44.0 

46.3 

46.9 

48.0 

48.6 

48.8 

48.9 

48.9 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.2 

49.5 

49.6 

6B 

16000 

39.6 

44.0 

46.3 

46.9 

48.0 

48.6 

48.8 

48.9 

48.9 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.2 

49.5 

49.6 

GB 

14000 

39.9 

44.3 

46.7 

47.2 

48.3 

48.9 

49.1 

49.2 

49.2 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.6 

49.8 

49.9 

GE 

12000 

40.3 

44.8 

47.2 

47.7 

48.9 

49.6 

49.9 

50.0 

50.0 

50.2 

50.3 

50.3 

50.3 

50.4 

50.6 

50.8 

GB 

10000 

41.9 

46.5 

48.9 

49.8 

51.0 

51.6 

51.9 

52.0 

52.0 

52.3 

52.4 

52.4 

52.4 

52.5 

52.7 

52.8 

GB 

9000 

42.0 

46.6 

49.1 

50.0 

51.2 

51.8 

52.2 

52.3 

52.3 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.7 

52.9 

53.0 

GB 

8000 

43.4 

48.4 

51.1 

51.9 

53.1 

53.8 

54.1 

54.2 

54.2 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.7 

54.9 

55.1 

GE 

7000 

43.5 

48.5 

51.2 

52.4 

53.7 

54.3 

54.7 

54.8 

54.8 

55.2 

55.3 

55.3 

55.3 

55.4 

55.6 

55.7 

GB 

6000 

43.7 

48.8 

51.5 

52.7 

54.0 

54.6 

55.2 

55.3 

55.3 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

56.0 

56.1 

GB 

5000 

45.7 

51.5 

54.3 

55.6 

57.0 

57.6 

58.2 

58.3 

58.3 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

59.0 

59.1 

GB 

4500 

45.7 

51.5 

54.3 

55.6 

57.0 

57.6 

58.2 

58.3 

58.3 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

59.0 

59.1 

GB 

4000 

47.2 

53.5 

56.8 

58.1 

59.6 

60.4 

61.1 

61.3 

61.3 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

62.2 

62.3 

GB 

3500 

47.6 

54.0 

57.3 

58.6 

60.2 

61.1 

61.7 

61.9 

61.9 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.8 

62.9 

QB 

3000 

48.4 

54.9 

58.5 

59.8 

61.6 

62.6 

63.2 

63.7 

63.7 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.5 

64.6 

GB 

2500 

48.7 

55.4 

58.9 

60.3 

62.2 

63.1 

63.9 

64.3 

64.3 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

65.2 

65.3 

GB 

2000 

50.9 

57.7 

61.7 

63.1 

64.9 

65.9 

66.9 

67.3 

67,3 

67.7 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.3 

68.4 

GB 

1600 

51.1 

58.0 

61.9 

63.3 

65.2 

66.1 

67.1 

67.5 

67.5 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.5 

68.6 

GE 

1500 

52.2 

59-5 

63.4 

64.9 

66.9 

67.8 

68.8 

69.2 

69.2 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70,3 

70.4 

QB 

1200 

53.7 

61.4 

65.4 

66.9 

68.9 

69.9 

70.9 

71.3 

71.3 

71.9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.5 

72.6 

GB 

1000 

54.3 

62.2 

66.2 

67.8 

70.1 

71.1 

72.3 

72.8 

72.8 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

74.0 

74.1 

GE 

900 

54.6 

62.6 

67-1 

68.9 

71.2 

72.2 

73.4 

74.0 

74.0 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

75.2 

75.3 

GB 

800 

54.9 

63.3 

68.0 

69.9 

72.3 

73.2 

74.5 

75.1 

75.1 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.2 

76.3 

GB 

700 

55.1 

63.5 

68.4 

70.3 

72.8 

73.8 

75.1 

75.7 

75.7 

76.3 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.9 

77.0 

GB 

600 

55.7 

64.2 

69.1 

71.3 

74.3 

75.3 

76.9 

77.7 

77.7 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

79.0 

79.1 

GB 

500 

56.5 

64.9 

69.9 

72.4 

75.6 

76.7 

78,7 

80.1 

80.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.7 

81.8 

GB 

400 

57.0 

65.6 

70.5 

73.1 

76.3 

77.8 

80.5 

82.2 

82.3 

83.2 

83.5 

83.5 

83.8 

83.9 

84.4 

84.5 

GB 

300 

57.1 

65.9 

71.0 

73.9 

77.7 

79.2 

82.3 

84.4 

84.5 

86.0 

86.5 

86.5 

86.8 

87.1 

88.3 

88.7 

GB 

200 

57.1 

65.9 

71.0 

73.9 

77.8 

79.4 

82.6 

84.9 

85.2 

87.6 

88.7 

88.9 

90.5 

91.2 

93.5 

95.5 

GB 

100 

57.1 

65.9 

71.0 

73.9 

77.8 

79.4 

82.6 

84.9 

85.3 

87.7 

89.5 

89.7 

92.3 

93.2 

96.8 

100.0 

GB 

000 

57.1 

65.9 

71.0 

73.9 

77.8 

79.4 

82.6 

84.9 

85.3 

87.7 

89.5 

89.7 

92.3 

93.2 

96.8 

100.0 
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OPRRATIItG  LOCKTIOil  'A*  PERCEHTAGB  FPEQUBNCY  OCCURKENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOUKLY  OBSERVATIONS 


STAnOR  NUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

09-11 

CB1L1II6 

VISIBILITY  IN 

STATmB 

MILES 

III 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

35.4 

41.9 

42.8 

42.9 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

43.1 

GE 

20000 

39.9 

47.5 

48.8 

48.9 

49.0 

49.0 

49.1 

49.1 

49.1 

49.2 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

GE 

18000 

40.1 

47.7 

49.0 

49.1 

49.2 

49.2 

49.4 

49.4 

49.4 

49.5 

49-7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

GB 

16000 

40.1 

47.7 

49.0 

49.1 

49.2 

49.2 

49.4 

49.4 

49.4 

49.5 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

GE 

14000 

40.4 

48.3 

49.6 

49.7 

49.8 

49.8 

49.9 

49.9 

49.9 

50.0 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

GB 

12000 

41.6 

49.5 

50.8 

50.9 

51.0 

51.0 

51.1 

51.1 

51.1 

51.2 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

GB 

10000 

43.5 

51.4 

52.8 

53.0 

53.1 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.5 

53.5 

53.5 

53-5 

53.5 

53.5 

GE 

9000 

43.5 

51.4 

52.8 

53.0 

53.1 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

GB 

SOOO 

44.7 

53.0 

54.5 

54.7 

54.8 

54.8 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

GB 

7000 

45.6 

54.1 

55.6 

55.8 

56.0 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.3 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

GB 

6000 

46.3 

54.8 

56.3 

56.7 

56.9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

GB 

5000 

47.5 

56.2 

57.8 

58.5 

58.8 

58.8 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

GE 

4500 

47.5 

56.2 

57.8 

58. 5 

58.8 

58.8 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

GE 

4000 

49.7 

58.6 

60.2 

60.9 

61.3 

61.4 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GB 

3500 

49.9 

58.8 

60.4 

61.1 

61.5 

61.6 

61.9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GB 

3000 

50.6 

59.8 

61.4 

62.0 

62.5 

62.7 

63.0 

63.1 

63.2 

63.3 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GB 

2500 

51.7 

61.0 

62.6 

63.2 

63.7 

63.9 

64.2 

64.3 

64.4 

64.5 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

2000 

54.2 

64.0 

65.8 

66.6 

67.0 

67.3 

67.8 

68.1 

68.2 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

1800 

54.5 

64.3 

66.1 

66.9 

67.3 

67.6 

68.2 

68.4 

68.5 

60.7 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GB 

1500 

56.6 

66.7 

68.6 

69.5 

69.9 

70.2 

71.0 

71.2 

71.3 

71.5 

71.8 

71.0 

71.8 

71.8 

71.0 

71.8 

GB 

1200 

58.8 

69.0 

71.1 

71.9 

72.5 

72.8 

73.5 

73.8 

73.9 

74.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

1000 

59.7 

70.2 

73.1 

74.2 

74.9 

75.3 

76.0 

76.2 

76.3 

76.6 

77.0 

77.0 

77.0 

77-0 

77-0 

77.0 

OB 

900 

60.1 

71.2 

74-3 

75-4 

76.1 

76.5 

77.5 

77.7 

77.8 

78.1 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GB 

800 

60.6 

72.2 

75.4 

76.6 

77.5 

78.0 

79.1 

79.5 

79.6 

79.9 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

00.3 

80.3 

GE 

700 

61.0 

72.5 

75.8 

77.3 

78.4 

78.9 

80.3 

80.6 

80.8 

81  .2 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

600 

61.6 

73.7 

77.2 

79.0 

80.4 

81.1 

82.8 

83.1 

83.2 

83.7 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GB 

500 

62.3 

74.6 

78.3 

80.3 

82.7 

84.0 

85.9 

86.6 

86.7 

87.2 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

OB 

400 

62.3 

74.8 

78-7 

81.2 

84.0 

85.5 

87.6 

88.6 

88.7 

09.2 

89.9 

89.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

300 

62.4 

75.2 

79.0 

81.6 

84.7 

86.6 

88.8 

90.6 

91.3 

92.7 

93.7 

93.8 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

GB 

200 

62.4 

75.2 

79.0 

81.6 

84.7 

86.6 

88.8 

91.2 

92.0 

94.1 

95.7 

95.9 

97.3 

97.4 

97.7 

98.0 

GB 

100 

62.4 

75.2 

79.0 

81.6 

84.7 

86.6 

88.8 

91.2 

92.0 

94.2 

95.9 

96.1 

98.1 

98.5 

99.4 

99.9 

GB 

000 

62.4 

75.2 

79.0 

81.6 

84.7 

86.6 

88.8 

91.2 

92.0 

94.2 

95.9 

96.1 

98.1 

98.5 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUHBBR  OP  OBSERVATIGItS  930 
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OPKMTIHG  UXATIOH  *A* 
USAFKTilC,  ASHEVILLB  HC 


PERCBimGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747B10  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  12-14 


CBILIRG 

in 

FEBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

m 

CBIL 

45.3 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

GB 

20000 

51.1 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

GB 

18000 

51.3 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

QB 

16000 

51.3 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

GB 

14000 

51.7 

51.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

GB 

12000 

53.2 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

GB 

10000 

55.2 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

9000 

55.2 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

8000 

57.8 

59.7 

j9.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

GB 

7000 

58.8 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GB 

6000 

59.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GB 

5000 

60.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GB 

4500 

61.0 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GB 

4000 

62.6 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

3500 

63.4 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GB 

3000 

65.7 

68.1 

68.3 

68.3 

68.5 

68.5 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GB 

2500 

67.3 

70.0 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

08 

2000 

71.1 

73.9 

74.5 

74.5 

74.7 

74.7 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OS 

ISOO 

71.9 

74.7 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

76.2 

76-2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

1500 

74.4 

77.4 

78.3 

78.3 

78.7 

78.7 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GB 

1200 

76.5 

80.2 

81.2 

81.6 

82.5 

82.5 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

1000 

77.7 

81.7 

82.7 

83.2 

84.2 

84.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

900 

78.1 

82.2 

83.1 

83.8 

85.1 

85.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

800 

78.7 

83.3 

84.4 

85.2 

86.9 

87.0 

88.3 

88.3 

88.3 

88.’ 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

700 

79.0 

84.0 

85.1 

85.9 

87.8 

88.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

600 

79.5 

84.7 

85.9 

87.0 

89.4 

89.5 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

500 

79.8 

85.5 

87.2 

88.8 

92.6 

92.7 

94.5 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

400 

79.8 

85.8 

87.6 

89.5 

94.0 

94.3 

96.3 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

300 

79.8 

85.8 

87.6 

89.5 

94.1 

94.4 

96.9 

98.3 

98.5 

99.1 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

200 

79.8 

85.8 

87.6 

89.5 

94.1 

94.4 

96.9 

98.3 

98.6 

99.2 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

79.8 

85.8 

87.6 

89.5 

94.1 

94.4 

96.9 

98.3 

98.6 

99.2 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

79.8 

85.8 

87.6 

89.5 

94.1 

94.4 

96.9 

98.3 

98.6 

99.2 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NISOER  OF  OBSERVKriOMS  930 
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OPERATING  IiOCATIOH  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnon  NIMBER:  747810  STATION  NAME:  ItOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

45.5 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

6B 

20000 

53.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

6B 

18000 

54.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

GB 

16000 

54.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

GB 

14000 

55.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57-2 

57.2 

GB 

12000 

55.6 

57.7 

57.7 

57-7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57-7 

57-7 

57.7 

57.7 

GB 

10000 

58.8 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

GB 

9000 

59.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GB 

8000 

61.4 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GB 

7000 

62.2 

64.5 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GB 

6000 

62.4 

64.9 

65.1 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GB 

5000 

63.9 

66.8 

67.0 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GB 

4500 

64.2 

67.1 

67.3 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

OB 

4000 

67.5 

70.5 

70.8 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

OB 

3500 

68.5 

71.6 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

3000 

71.3 

74.5 

74.8 

74.9 

75.3 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

2500 

73.8 

77.0 

77.5 

77.6 

78.1 

78.2 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GB 

2000 

77.2 

81.1 

81.7 

81.9 

82.6 

82.7 

83.0 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

03.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

1800 

77.4 

81.3 

81.9 

82.3 

82.9 

83.0 

83.3 

83.3 

83.3 

03.5 

83.5 

03.5 

83.5 

03.5 

83.5 

83.5 

GB 

1500 

79.1 

83.5 

84.3 

84.7 

85.4 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

1200 

79.6 

84.2 

84.9 

85.7 

86.5 

86.6 

86.9 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

1000 

80.1 

84.7 

85.7 

86.5 

87-3 

87.4 

87.8 

87.8 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

900 

81.0 

85.7 

86.7 

87-5 

88.7 

88.8 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

800 

81.6 

86.3 

87.5 

88.5 

89.8 

90.0 

90.5 

90-5 

90.5 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

700 

81.9 

86.9 

88.2 

89.2 

90.9 

91.1 

91.7 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

600 

82.6 

87.6 

89.2 

90.6 

92.8 

93.2 

93.9 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

500 

83.0 

88.2 

90.2 

91.9 

95,6 

96-1 

97.0 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

400 

83.1 

88.5 

91.0 

93.0 

96.8 

97.3 

98.3 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

300 

83.1 

88.5 

91.0 

93.0 

96.8 

97.4 

98.5 

99.4 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

200 

83.1 

88.5 

91.0 

93.0 

96.8 

97.4 

98.5 

99.4 

99.4 

99-7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

83.1 

88.5 

91.0 

93.0 

96.8 

97.4 

98.5 

99.4 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

83.1 

88.5 

91.0 

93.0 

96.8 

97-4 

98.5 

99.4 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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GPBMTHIG  lOCATIOR  *A*  PERCEHTAGB  FREQUEHCy  OF  OCCUBRBICE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FRQH  HOURLY  OBSERVATIONS 


sraaion  miNBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

PERIOD 

OP  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

L8T 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

18-20 

CBILIMG 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

III 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

49.4 

50.2 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

GB 

20000 

57.4 

58.4 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GB 

18000 

57.4 

58.4 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GE 

16000 

57.4 

58.4 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GB 

14000 

57-6 

58.6 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GB 

12000 

58.5 

59.5 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

GE 

10000 

61.9 

63.0 

63.5 

61.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GB 

9000 

62.5 

63.5 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GB 

8000 

65.1 

66.1 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

GB 

7000 

66.6 

67.6 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

GB 

6000 

66.7 

68.1 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

GB 

5000 

68.7 

70.1 

70.8 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

GB 

4500 

68.8 

70.3 

71.1 

71.5 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

GB 

4000 

71.0 

72.7 

73.5 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

GB 

3500 

71.7 

73.4 

74.3 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

GB 

3000 

73.3 

75.3 

76.2 

76.8 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

G8 

2500 

74.8 

77.1 

78.2 

78.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

GB 

2000 

77.3 

79.7 

80.8 

81.7 

83.0 

83.0 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

GB 

1800 

77.4 

79.8 

80.9 

81.8 

83.1 

83.1 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

GB 

1500 

78.2 

80.9 

82.0 

83.1 

84.5 

84.5 

84.6 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

GB 

1200 

79.0 

81.9 

83.2 

84.3 

86.0 

86.0 

86.1 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

GB 

1000 

79-6 

83.0 

84.5 

85.7 

87.5 

87.5 

87.6 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

GB 

900 

80-4 

84.1 

85.6 

86.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

GE 

800 

80.5 

84.2 

86.1 

87.5 

89.8 

89.8 

90.0 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

GB 

700 

80-9 

84.5 

86.7 

88.2 

90.6 

90.6 

90-9 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

GB 

600 

81.4 

85.1 

87.3 

88.9 

92.2 

92.4 

93.1 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

GB 

500 

81.5 

85.4 

87.6 

89.4 

93.1 

93.5 

94.4 

95.4 

95.4 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

GB 

400 

81.5 

85.6 

87.8 

90.0 

93.8 

94.5 

95.5 

96.5 

96.6 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

GB 

300 

81.7 

85.8 

88.1 

90.2 

94.1 

94.9 

96.2 

97.2 

97.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

GB 

200 

81.8 

85.9 

88.2 

90.3 

94.2 

95.1 

96.5 

97.7 

98.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GB 

100 

81.8 

85.9 

88.2 

90.3 

94.2 

95.1 

96.5 

97.7 

98.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GB 

000 

81.8 

85.9 

88.2 

90.3 

94.2 

95.1 

96.5 

97.7 

98.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFERATIIIG  IiOCKTIOR  'A' 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCEKTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOR  NUKEER:  747810  STATIOH  NAME:  HOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  21-23 


CB1LI1I6 

III 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GB  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

54.2 

55.9 

56.5 

56.6 

56.9 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.5 

6B 

20000 

59.0 

60.9 

61.4 

61.5 

61.8 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.5 

6B 

18000 

59.4 

61.2 

61.7 

61.8 

62.2 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.8 

GE 

16000 

59.4 

61.2 

61.7 

61.8 

62.2 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.8 

6B 

14000 

59.5 

61.4 

61.9 

62.0 

62.4 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

63.0 

6B 

12000 

59.9 

61.8 

62.5 

62.6 

62.9 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

63.5 

GB 

10000 

62.4 

64.4 

65.2 

65.3 

65.6 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

GE 

9000 

62.5 

64.5 

65.3 

65.4 

65,7 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.5 

GB 

8000 

63.5 

65.8 

66.6 

66.7 

67.1 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.8 

68.0 

68.1 

GB 

7000 

64.7 

67.1 

67,8 

68.0 

68.4 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.1 

69.2 

69.4 

GE 

6000 

65.2 

67.5 

68.3 

68.4 

68.8 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

69.7 

69.8 

GB 

5000 

66.6 

69.1 

70.1 

70.2 

70.8 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.7 

71.8 

71.9 

GB 

4500 

66.6 

69.1 

70.1 

70.2 

70.8 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.7 

71.8 

71.9 

GB 

4000 

68.6 

71.2 

72.2 

72.3 

73.2 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.2 

74.3 

74.4 

GB 

3500 

69.1 

71.7 

72.7 

72.8 

73.8 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.7 

74.8 

74.9 

GB 

3000 

71.0 

74.0 

75.3 

75.4 

76.7 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.6 

77.7 

77.8 

GB 

2500 

72.2 

75.3 

76.6 

76.7 

78.0 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

79.0 

79.1 

79.2 

GB 

2000 

74.0 

77.1 

78.4 

78.5 

79.9 

80.4 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.4 

81.5 

81.6 

GB 

1800 

74.3 

77.4 

78.7 

78,8 

80.3 

80.9 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.8 

81.9 

82.0 

GB 

1500 

75.1 

78.6 

80.1 

80.2 

81.7 

82.3 

83.0 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.7 

83.8 

83.9 

GE 

1200 

75.8 

79.5 

81.0 

81.1 

82.6 

83.1 

83.9 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.5 

84.6 

84.7 

GB 

1000 

76.1 

80.2 

81.7 

82.3 

84.1 

84.6 

85.4 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

86.1 

86.2 

86.3 

GB 

900 

76.8 

80.9 

82.5 

83.1 

84.9 

85.6 

86.3 

86.6 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

87.1 

87.2 

87.3 

GB 

800 

77.1 

81.5 

83.1 

83.8 

85.7 

86.3 

87.1 

87.3 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.8 

88.0 

88.1 

GE 

700 

77.3 

81.7 

83.4 

84.2 

86.7 

87.3 

88.2 

88.4 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.9 

89.0 

89.1 

GE 

600 

77.7 

82.4 

84.3 

85.1 

87.5 

88.2 

89.7 

89.9 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.5 

90.6 

90.8 

GE 

500 

77.8 

82.5 

84.4 

85.2 

88.1 

88.9 

90.6 

91.2 

91.3 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

92.2 

92.3 

92.4 

GB 

400 

78.2 

82.9 

84.8 

86.0 

89.2 

90-5 

92.7 

93.5 

93.8 

94.5 

94.5 

94.5 

95.2 

95.4 

95.6 

95.7 

GB 

300 

78.5 

83.5 

85.7 

87.0 

90.2 

91.5 

93.7 

94.7 

94.9 

96.2 

96.6 

96.6 

97.2 

97.4 

97.7 

98.0 

GB 

200 

78.5 

83.5 

85.7 

87.0 

90.3 

91.6 

94.0 

95.1 

95.3 

96.8 

97.3 

97.3 

98.1 

98.3 

98.6 

98.8 

GB 

100 

78.5 

83.5 

85.7 

87.0 

90.3 

91.6 

94.0 

95.1 

95.4 

96.9 

97.5 

97.5 

98.9 

99.1 

99.6 

99.8 

GE 

000 

78.5 

83.5 

85.7 

87.0 

90.3 

91.6 

94.0 

95.1 

95.4 

96.9 

97.5 

97.5 

99.0 

99.2 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIHG  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUMBBR: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA 

GA 

PERIOD 

OP  RECX)RD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

+  5 

/ 

HORTB: 

JAR  HOURS:  ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

44.7 

47.4 

48.1 

48.4 

48.7 

48.9 

48.9 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.1 

49.1 

49.1 

49.2 

49.2 

6B 

20000 

49.7 

52.7 

53.6 

53.9 

54.2 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.7 

54.8 

GB 

18000 

49.8 

52.9 

53.7 

54.0 

54.4 

54.5 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

55.0 

(Z 

leooo 

49.8 

52.9 

53.8 

54.0 

54.4 

54.5 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

55.0 

GB 

14000 

50.2 

53.3 

54.2 

54.5 

54.8 

55.0 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55-3 

55.4 

GB 

12000 

50.9 

54.0 

54.9 

55.2 

55.5 

55.7 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.2 

GS 

10000 

53.2 

56.4 

57.3 

57.7 

58.1 

58.2 

58.3 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.7 

GB 

9000 

53.4 

56.6 

57.5 

57.9 

58.3 

58.4 

58.5 

58.6 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.9 

GB 

8000 

55.1 

58.5 

59.5 

59.8 

60.2 

60.4 

60.5 

60.6 

60.6 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

61.0 

61.0 

GB 

7000 

55.9 

59.4 

60.4 

60.8 

61.3 

61.4 

61.5 

61.6 

61 .6 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

62.0 

62.1 

GB 

6000 

56.3 

59.9 

61.0 

61.5 

61.9 

62.1 

62.2 

62.3 

62.3 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.7 

62.8 

GB 

5000 

57.9 

61.8 

63.1 

63.6 

64.1 

64.3 

64.4 

64.5 

64.5 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.9 

65.0 

GB 

4500 

58.0 

62.0 

63.2 

63.8 

64.3 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.1 

65.2 

GB 

4000 

59.8 

64.1 

65.4 

66.0 

66.6 

66.8 

67.0 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.5 

67.6 

GB 

3500 

60.3 

64.7 

66.0 

66.6 

67.2 

67.4 

67.6 

67.8 

67.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.2 

68.2 

GB 

3000 

62.2 

66.7 

68.1 

68.7 

69.6 

69.9 

70.2 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.8 

70.9 

GB 

2500 

63.3 

68.0 

69.5 

70.1 

71.0 

71,3 

71.7 

71.9 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.3 

72.4 

GB 

2000 

65.8 

70.6 

72.3 

73.0 

74-0 

74.3 

74.8 

75.1 

75.1 

75.3 

75.4 

75.4 

75-5 

75.5 

75.6 

75.7 

GB 

1800 

66.1 

71.0 

72.7 

73.4 

74.4 

74.7 

75.2 

75.5 

75.5 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

76.0 

76.1 

GB 

1500 

67.4 

72.6 

74.4 

75.2 

76.3 

76.6 

77.2 

77.4 

77.5 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

78.0 

78.1 

GB 

1200 

68.6 

74.1 

76.0 

76.9 

78.2 

78.5 

79.1 

79.4 

79.4 

79-7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

80.0 

GB 

1000 

69.3 

75.1 

77.1 

78.2 

79.7 

80.0 

80.7 

81.0 

81.0 

81.3 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.7 

GB 

900 

69.8 

75.7 

77.9 

79.0 

80.7 

81.0 

81.8 

82.1 

82.2 

82.4 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.8 

82.8 

GB 

800 

70.1 

76.3 

78.6 

79.8 

81.6 

82.0 

82.8 

83.2 

83.2 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.8 

83.9 

GB 

700 

70.5 

76.8 

79.3 

80.6 

82.6 

83.0 

84.0 

84.4 

84.4 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

GB 

600 

71-0 

77-4 

80-1 

81.6 

84.0 

84.5 

85.9 

86.4 

86.4 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.2 

GB 

500 

71.4 

78.1 

80.9 

82.7 

85.9 

86.5 

88.2 

89.1 

89.2 

89.8 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.2 

90.3 

GB 

400 

71.6 

78.4 

81.4 

83.4 

86.9 

87.8 

89.9 

91.1 

91.2 

91.9 

92.1 

92.1 

92.4 

92.4 

92.7 

92.8 

GB 

300 

71.8 

78.7 

81.8 

84.0 

87.7 

88.7 

91.0 

92.6 

92.8 

94.0 

94.4 

94.4 

94.8 

94.9 

95.3 

95.5 

GB 

200 

71.8 

78.7 

81.9 

84.0 

87.8 

88.8 

91.2 

93.0 

93.3 

94.9 

95.5 

95.6 

96.6 

96.8 

97.4 

98.0 

01 

100 

71.8 

78.7 

81.9 

84.0 

87.8 

88.8 

91.2 

93.0 

93.3 

94.9 

95.8 

95.9 

97.5 

97.8 

98.9 

99.8 

GB 

000 

71.8 

78.7 

81.9 

84.1 

87.8 

88.8 

91.2 

93.0 

93.3 

94.9 

95.8 

96.0 

97.5 

97.8 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OFRRATIIKi  I.OCATIon  ‘A*  PKRCENTAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VIS.  ,ILIT5f 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SlATlOn  mJHBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  SI 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH; 

FEB 

HOURS: 

00-02 

CRILIRG 

VISIBILITY  IN 

STATUTK 

NILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

46.3 

53.5 

55.8 

56.7 

57.4 

57.4 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

6B 

20000 

48.7 

56.0 

58.3 

59.2 

59.9 

59.9 

60.0 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

bO.4 

60.4 

6B 

18000 

48.9 

56.3 

58.5 

59.5 

60.2 

60.2 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

6U.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

^0.6 

6E 

16000 

49.1 

56.4 

58.6 

59.6 

60.3 

60.3 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

GB 

14000 

49.6 

57.2 

59.5 

60.4 

61.1 

61.1 

61.2 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GE 

12000 

49.8 

57.3 

59.6 

60.5 

61.2 

61.2 

61.3 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

6^  .7 

61.7 

61.7 

GB 

10000 

50.7 

58.4 

60.8 

61.7 

62.4 

62.4 

62.5 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GB 

9000 

50.9 

58.6 

61.0 

61.9 

62.6 

62.6 

62.8 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

6J.2 

63.2 

GB 

8000 

52.7 

60.8 

63.2 

64.3 

65.0 

65.0 

65.5 

65.7 

65.7 

65.7 

65-8 

65.8 

65.6 

65.8 

66.0 

66.0 

GB 

7000 

53.1 

61.2 

63.7 

64.8 

65.5 

65.6 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

GB 

6000 

53.9 

62.1 

64.7 

65.7 

66.5 

66.7 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

GB 

5000 

56.4 

64.5 

67.3 

68.3 

69.3 

69.4 

70.0 

70.2 

■*.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

GB 

4500 

56.6 

64.8 

67.5 

66.6 

69.5 

69.6 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70. f 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

GE 

4000 

59.2 

67.5 

70.3 

71.4 

72.7 

72.8 

73.6 

73.9 

73.9 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

GE 

3500 

59.5 

68.0 

70.8 

71.9 

’■•.a 

73.3 

74.2 

74.5 

74.5 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

14.7 

74.8 

/4.8 

OB 

3000 

60.8 

69.5 

72.7 

74.1 

75,7 

75.8 

77-0 

77.2 

77.2 

77  .3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

GE 

2500 

61.7 

70.4 

73.6 

75.1 

76.6 

76.8 

78.0 

78.3 

78.3 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

JB 

2000 

62.2 

70.9 

74.2 

75.7 

77.3 

77.5 

78.8 

79.1 

79.1 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

GE 

1800 

62.4 

71,2 

74.5 

75.9 

77.5 

77.8 

79.1 

79.3 

79.3 

79.4 

79.6 

79-6 

79.6 

79.6 

79. ; 

79  7 

GB 

1500 

64.1 

72.8 

76.1 

78-0 

79.8 

80.0 

81.4 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

52.0 

62.0 

OB 

1200 

64.8 

73.9 

77.4 

79.4 

81.7 

81. 4 

82.9 

83.6 

83.6 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83. P 

63.9 

83.9 

GB 

1000 

65.5 

75 

78.8 

81.0 

83.1 

83.3 

84.8 

85.5 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

GB 

900 

65.6 

75. 

79.1 

81.2 

83.5 

83.7 

85.1 

85.8 

85.8 

85.9 

86.1 

85.1 

?'■>.! 

86.1 

86.2 

86.2 

GB 

800 

66.0 

76.0 

79.7 

81.8 

84.3 

84.6 

86.1 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

GB 

700 

66.5 

76.7 

80.5 

82.7 

85.2 

85.7 

87.1 

87.9 

87.9 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

GB 

600 

66.8 

77.3 

81.3 

84.2 

87.0 

87.5 

48.9 

89.7 

89.7 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

GB 

500 

66.8 

77.5 

81.7 

84.6 

87.7 

88.2 

89.7 

91.1 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91. b 

91.5 

GB 

400 

67.0 

77.9 

82.9 

86.5 

90.0 

90.7 

92.4 

94.0 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

GB 

300 

67.0 

78.0 

83.1 

87.2 

90.8 

91.7 

94.0 

95.5 

95.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

GE 

200 

67.0 

78.0 

83.1 

87.2 

90.9 

91.8 

94.2 

96.0 

96.0 

97.2 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.3 

98.6 

GB 

100 

67.0 

78.0 

83.1 

87.2 

90.9 

91.8 

94.2 

96.0 

96.0 

97.2 

97.9 

97.9 

98.2 

98.5 

99.1 

99.6 

GE 

000 

67.0 

78.0 

83.1 

87.2 

90.9 

91.8 

94.2 

96.0 

96.0 

97.2 

97.9 

97.9 

98.2 

98.5 

99.1 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERKTIIIG  lOCATIOH  'A* 
USAFBTAC,  ASBEVII-LK  IfC 


FERCSmAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  HOOOY  AFB/VALOOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GB  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

38.5 

45.5 

48.1 

49.3 

51.1 

51.2 

51.8 

52.0 

52.0 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

GB 

20000 

40.5 

47.6 

50.2 

51.4 

53.2 

53.3 

53.9 

54.1 

54.1 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

6B 

18000 

40.5 

47.6 

50.2 

51.4 

53.2 

53.3 

53.9 

54.1 

54.1 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

GE 

16000 

40.5 

47.6 

50.2 

51.4 

53.2 

53.3 

53.9 

54.1 

54.1 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

GB 

140C0 

41.5 

48.8 

51.4 

52.6 

54.4 

54.5 

55.1 

55.3 

55.3 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GB 

12000 

41.7 

49.1 

51,7 

52.8 

54.6 

54.7 

55.3 

55.6 

55.6 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GB 

10000 

44.2 

51.5 

54.1 

55.4 

57.2 

57.3 

57.9 

58.2 

58.2 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

GB 

9000 

44.2 

51.5 

54.1 

55.4 

57.2 

57.3 

57.9 

58.2 

58.2 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

GB 

8000 

45.4 

53.3 

56.0 

57.3 

59.1 

59.2 

59.8 

60.0 

60.0 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

GB 

7000 

45.6 

53.5 

56.3 

57.6 

59.3 

59.2 

60.0 

60.3 

60.3 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GB 

6000 

46.2 

54.1 

56.9 

58.2 

59.9 

60.0 

60.6 

60,9 

60.9 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

6E 

5000 

49.1 

57.0 

59.7 

61.1 

63.4 

63.5 

64.1 

64.3 

64.3 

64.4 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GB 

*500 

49.1 

57.1 

59.9 

61.3 

63.6 

63.7 

64.3 

64.5 

64.5 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GB 

4000 

51.2 

59.5 

62.6 

64.5 

67.0 

67.3 

68.1 

68.6 

68.6 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GB 

3500 

51.9 

60.2 

63.4 

65.2 

67.8 

68.1 

68.9 

69.4 

69.4 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

3000 

53.2 

62.1 

65.4 

67.6 

70.4 

70.7 

71.5 

72.0 

72.0 

72.2 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

2500 

53.7 

62.5 

66.0 

68.4 

71.3 

71.5 

72.3 

73.0 

73.0 

73.3 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GB 

2000 

54.3 

63.2 

66.9 

69-5 

72.5 

72.7 

73.5 

74.3 

74.3 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

1800 

54.4 

63.4 

67.0 

69.6 

72.7 

73.0 

73.9 

74.7 

74.7 

74.9 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

1500 

55.8 

64.8 

68.4 

71.3 

74.5 

74.8 

75.7 

76.5 

76.5 

76.7 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

OB 

1200 

57.1 

66.2 

70-0 

73.0 

76.2 

76-7 

77.5 

78.4 

76.4 

78.6 

79.0 

79-0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

1000 

57.8 

67.1 

71.2 

74.7 

78,0 

78.5 

79.4 

80.3 

80.3 

80.5 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GS 

900 

58.2 

67.8 

72.0 

75.5 

79.1 

79.6 

80.6 

81.4 

81.4 

81.7 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

800 

58.4 

68.2 

72.5 

76.1 

80.0 

80.5 

81.7 

82.5 

82.5 

82.7 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

700 

59.2 

69.1 

73.4 

77-7 

81.8 

82.3 

63.6 

84.4 

84.4 

84.8 

85.1 

85-1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

600 

59.6 

69.6 

74.0 

78.3 

82.6 

83.2 

84.9 

85-7 

85.7 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

500 

59.6 

69.7 

74.5 

79.2 

83.9 

84.6 

86.3 

87-2 

87.5 

88.1 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

400 

59.9 

70.2 

75.9 

81.0 

86.2 

87.0 

89.1 

90.2 

90.4 

91.1 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

300 

60.0 

70.9 

76.6 

81-7 

87.2 

88.3 

90.7 

91.8 

92.1 

93.3 

93.7 

93.7 

93-7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

200 

60.0 

70.9 

76.7 

81.8 

87.5 

88.5 

91.3 

92-7 

93.0 

94.3 

95.0 

95.0 

95.5 

96.2 

96.2 

96.7 

GB 

100 

60.0 

70.9 

76.7 

81.8 

87.5 

88.5 

91.3 

92.7 

93.0 

94.3 

95.4 

95.5 

96.2 

97.0 

97.6 

98.6 

GB 

000 

60.0 

70.9 

76.7 

81.8 

87.5 

88.5 

91.3 

92.7 

93.0 

94.3 

95.4 

95.5 

96.3 

97.2 

98.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERATIHG  LOCATION  ’A’ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIGR  NUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  HOODY  AFB/VALDOSTA 

GA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MCWTH: 

FEB 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

30.1 

37.7 

41.4 

42.7 

44.2 

44.3 

44.9 

45.2 

45.2 

45.6 

46.0 

46.0 

46.0 

46.1 

46.2 

46.3 

6E 

20000 

33-7 

41.5 

45.4 

46.7 

48.3 

48.5 

49.1 

49.3 

49.3 

49.8 

50.1 

50.1 

50.1 

50.2 

50.4 

50.6 

GE 

18000 

33.7 

41.5 

45.4 

46.7 

48.3 

48.5 

49.1 

49.3 

49.3 

49.8 

50.1 

50.1 

50.1 

50.2 

50.4 

50.6 

GE 

16000 

33.7 

41.5 

45.4 

46.7 

48.3 

48.5 

49.1 

49.3 

49.3 

49.8 

50.1 

50.1 

50.1 

50.2 

50.4 

50.6 

GB 

14000 

34.2 

42.1 

46.2 

47.5 

49.2 

49.3 

49.9 

50.1 

50.1 

50.6 

50.9 

50.9 

50.9 

51.1 

51.2 

51.4 

GE 

12000 

35.1 

43.0 

47.2 

48.5 

50.1 

50.2 

50.8 

51.1 

51.1 

51.5 

51.9 

51.9 

51-9 

52.0 

52.1 

52.4 

GB 

10000 

36.8 

45.2 

49.4 

50.7 

52.4 

52.5 

53.3 

53.5 

53.5 

54.0 

54.4 

54.4 

54.4 

54.5 

54.6 

54.8 

GB 

9000 

37.1 

45.5 

49.8 

51.1 

52-7 

52.8 

53.7 

53.9 

53.9 

54.4 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

55.0 

55.2 

GB 

8000 

39.2 

47.9 

52.7 

54.3 

55.9 

56.0 

56.9 

57.1 

57.1 

57.6 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.2 

58.4 

GB 

7000 

39.4 

48.0 

52.8 

54.5 

56.1 

56.3 

57.1 

57.3 

57.3 

57.8 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.4 

58.6 

GE 

6000 

39.8 

48.5 

53.3 

55.0 

56.6 

56.7 

57.6 

57.8 

57.8 

58.3 

58.6 

58.6 

58.6 

58.7 

58.9 

59.1 

GB 

5000 

41.4 

50.4 

55.4 

57.3 

59.2 

59.5 

60.3 

60.6 

60.6 

61.1 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.7 

61.9 

GB 

4500 

41.6 

50.6 

55.7 

57.6 

59.5 

59.7 

60.5 

60.9 

60.9 

61.3 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.9 

62.2 

GB 

4000 

43.4 

52.6 

57.8 

60.0 

62.3 

62.5 

63.5 

63.9 

63.9 

64.4 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

65.0 

65.4 

GE 

3500 

44.1 

53.3 

58.7 

61.0 

63.2 

63.5 

64.4 

65.0 

65.0 

65.5 

65.8 

65.8 

65.8 

66.0 

66.1 

66.4 

GB 

3000 

44.8 

54.1 

59.6 

61.8 

64.3 

64.5 

65.5 

66.1 

66.1 

66.5 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.5 

GE 

2500 

46.1 

55.7 

61.3 

63.9 

66.4 

66.7 

67.6 

68.2 

68.2 

68.7 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.3 

69.6 

GE 

2000 

46.9 

57.1 

63.0 

65.7 

68.3 

68.6 

69.6 

70.3 

70-3 

70-9 

71.3 

71.3 

71-3 

71.4 

71-5 

71.9 

GB 

1800 

46.9 

57.1 

63.0 

65-7 

68.3 

68.6 

69.6 

70.3 

70.3 

70.9 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.5 

71.9 

GB 

1500 

48.3 

58.7 

64.7 

67.5 

70.6 

70.8 

71.9 

72.7 

72.7 

73.3 

73.6 

73.6 

73.6 

73.8 

73.9 

74.2 

GB 

1200 

48.8 

59.7 

66.2 

69.1 

72.3 

72.6 

73.8 

74.6 

74.6 

75.3 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.9 

76.2 

GB 

1000 

49.5 

60.9 

67.5 

70-6 

73-9 

74.1 

75.4 

76.2 

76.2 

77.0 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.5 

77.9 

GB 

900 

50-7 

62.2 

68.8 

72.1 

75.8 

76.0 

77.5 

78.4 

78.4 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.7 

80.0 

GB 

800 

50.9 

62.8 

69.4 

72-8 

76.6 

76.8 

78.4 

79.2 

79.2 

79.9 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.5 

80.9 

GB 

700 

51.8 

63.7 

70.7 

74-5 

78.5 

78.8 

80.5 

81.6 

81.6 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

83.0 

83.3 

GB 

600 

52.0 

64.4 

71-6 

75.9 

80.5 

81.0 

83.0 

84.3 

84.3 

85.2 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.8 

86.2 

GB 

500 

52.4 

65.0 

72.7 

77.4 

82.4 

83.0 

85.5 

86.9 

86.9 

87.8 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.4 

88.8 

OB 

400 

52.6 

65.5 

73.2 

78.1 

83.8 

84.4 

87.2 

89.2 

89.5 

90.5 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.3 

91.6 

GB 

300 

52.7 

65.8 

73.5 

78.7 

84.6 

85.2 

88.1 

90-3 

90.8 

92.4 

92.9 

92.9 

93.0 

93.3 

93.4 

93.9 

GB 

200 

52.7 

65.8 

73.5 

78.7 

84.6 

85.2 

88.3 

90-8 

91.3 

93.4 

94.3 

94.3 

94.9 

95.3 

96.1 

97.2 

6E 

100 

52.7 

65.8 

73.5 

78.7 

84.6 

85.2 

88.3 

90.8 

91.3 

93.5 

94.6 

94.6 

95.2 

95.9 

97.8 

99.1 

GB 

000 

52.7 

65.8 

73.5 

78.7 

84.6 

85.2 

88.3 

90.8 

91.3 

93.5 

94.6 

94.6 

95.2 

95.9 

97.9 

100.0 

TCTTAL  NUMKR  OF  OBSERVATIONS  846 
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GPBlWrillG  lOCATIOM  'A'  PERCENTAGE  FREQUEHCy  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFSTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/ VALDOSTA 

6A 

PERIOD 

OP  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

09-11 

CSIXtXHG 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

MILBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

FEPT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

32.6 

41.5 

43.3 

43.9 

44.1 

44.1 

44.1 

44.2 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.4 

44.4 

44.;. 

GB 

20000 

36.4 

46.1 

47.9 

48.6 

48.9 

48.9 

48.9 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.3 

49.3 

49.4 

GB 

18000 

36.4 

46.1 

47.9 

48.6 

48.9 

48.9 

48.9 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.3 

49.3 

49.4 

CT 

16000 

36.4 

46.1 

47.9 

48.6 

48.9 

48.9 

48.9 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.3 

49.3 

49.4 

GB 

14000 

37.0 

46.7 

48.5 

49.2 

49.5 

49.5 

49.5 

49.6 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.9 

49.9 

50.0 

GB 

12000 

37.2 

47.0 

48.8 

49.5 

49.9 

49.9 

49.9 

50.0 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.2 

50.2 

50.4 

GB 

10000 

38.5 

48.5 

50.5 

51.2 

51.7 

51.7 

51.8 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.1 

52.1 

52.2 

GB 

9000 

38.7 

48.6 

50.6 

51.3 

51.8 

51.8 

51.9 

52.0 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.2 

52.2 

52.4 

GB 

8000 

42.1 

52.2 

54.4 

55.1 

55.7 

55.8 

56.0 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

56.5 

GB 

7000 

43.4 

54.0 

56.1 

56.9 

57  .4 

57.6 

57  .9 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58. 2 

58.3 

58.3 

58.4 

GB 

6000 

43.6 

54.3 

56.4 

57.1 

57.7 

57.8 

58.2 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.6 

GB 

5000 

45.0 

55.9 

58.2 

59.0 

59.8 

59.9 

60.3 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60. 6 

60.8 

GB 

4500 

45.3 

56.1 

58.4 

59.2 

60.0 

60.2 

60.5 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

61.0 

GB 

4000 

48.6 

59.8 

62.5 

63.6 

64.5 

64.8 

65.4 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.8 

GB 

3500 

49.8 

61.0 

63.8 

64.9 

66.0 

66.2 

66.8 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.3 

GS 

3000 

51.1 

62.5 

65.4 

66.4 

67.7 

68.1 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.1 

GB 

2500 

51.7 

63.1 

66.0 

67.3 

68.7 

69.0 

69.7 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

GB 

2000 

53.1 

65.1 

68.3 

69.7 

71.3 

71.6 

72.5 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

73.0 

GB 

1800 

53.5 

65.6 

68.8 

70.2 

71.7 

72.1 

72.9 

73.0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.5 

GB 

1500 

55.0 

67.6 

71.2 

72.9 

74.6 

75.1 

76.0 

76.2 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

GB 

1200 

56.4 

69.4 

72-9 

74.8 

76.5 

77.0 

77.9 

78.1 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.6 

GB 

1000 

58.0 

71.9 

75.4 

77.4 

79.3 

79.8 

80-7 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

GB 

900 

59.2 

73.5 

77.4 

79.7 

81.7 

82.2 

83.1 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83,6 

83.7 

83.7 

83.8 

GB 

800 

59.7 

74.6 

78.7 

81.1 

83.5 

83.9 

84.9 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

85.6 

GB 

700 

59.8 

74.9 

79.3 

81.8 

84.3 

85.0 

86.1 

86.3 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

86.9 

GS 

600 

60.4 

75.7 

80.0 

82.7 

85.8 

86.8 

87.8 

88.3 

68.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

GB 

500 

60.6 

76.0 

81.0 

84.0 

87.8 

89.1 

90.8 

92.0 

92.3 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

GB 

400 

60.6 

76.0 

81.1 

84.4 

88.8 

90.3 

92.1 

93.5 

93.9 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

GS 

300 

60.6 

76.0 

81.1 

84.5 

89.0 

90.5 

92.6 

94.0 

94.4 

95.6 

96.1 

96.1 

96.3 

96.6 

96.7 

96.8 

GB 

200 

60.6 

76.0 

81.1 

84.5 

89.4 

90.9 

93.0 

94.4 

94.9 

96.1 

96.9 

97.0 

97.8 

98.3 

98.8 

99.1 

GS 

100 

60.6 

76.0 

81.1 

84.5 

89.4 

90.9 

93.0 

94.4 

94.9 

96.1 

96.9 

97.0 

97.9 

98.6 

99.4 

99.8 

GB 

000 

60.6 

76.0 

81.1 

84.5 

89.4 

90.9 

93.0 

94.4 

94.9 

96.1 

96.9 

97.0 

97.9 

98.6 

99.4 

100.0 

TOTAL  NIMBER  OF  (SSERVATIONS  846 
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OFERKTIRG  lOCKTIOII  'A' 
USAFETAC,  ASHBVILLB  RC 


PKRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747B10  STATION  RAKE:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

FEB 

aoUBS: 

12-14 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

STATITTB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

44.3 

47.0 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

6B 

20000 

51.2 

54.7 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

6E 

18000 

51.2 

54.7 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

6B 

16000 

51.2 

54.7 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

GB 

14000 

51.7 

55.2 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

GB 

12000 

51.8 

55.4 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

GB 

10000 

53.5 

57.2 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

GB 

9000 

53.7 

57.3 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

GB 

8000 

56.4 

60.6 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GB 

7000 

56.6 

61.2 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GB 

6000 

57.7 

62.3 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GB 

5000 

59.1 

64.1 

64.5 

64.5 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

4500 

59.2 

64.2 

64.7 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GE 

4000 

62.4 

67.4 

67.8 

68.0 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GB 

3500 

64.2 

69.1 

69.6 

69.7 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB 

3000 

68.0 

73.5 

74-0 

74.1 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75. 1 

75.1 

75.1 

OB 

2500 

70.6 

76.5 

77.0 

77.1 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

70.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

2000 

72.5 

79.0 

79.4 

79.6 

60.5 

80.5 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GB 

1800 

72.9 

79.4 

79.9 

80.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GB 

1500 

74.9 

81.9 

82.5 

82.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

1200 

76.5 

83.7 

84.5 

85.0 

85.9 

85.9 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

1000 

77.9 

85.7 

86.6 

87.1 

68.3 

88.4 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

900 

78.1 

86.2 

87.4 

87.8 

89.1 

69.2 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

800 

78.4 

87.0 

88.3 

89.0 

90.9 

91.0 

91.4 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

700 

78.6 

87.4 

89.1 

89.8 

92.0 

92.4 

92.8 

93 .0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

600 

78.8 

87.8 

89.7 

91.0 

93.4 

93.9 

94.2 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

500 

79.1 

88.5 

90.5 

92.1 

94.8 

95.5 

96.3 

96.7 

96.9 

97.2 

97.2 

97-2 

97-2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

400 

79.2 

88.7 

90.8 

92.3 

95.0 

96.0 

97.0 

97.5 

97-9 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

300 

79.2 

88.8 

90-9 

92.4 

95.2 

96.1 

97.6 

98.2 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

200 

79-2 

88.8 

90.9 

92.6 

95.5 

96.5 

98.0 

98.6 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

100 

79.2 

88.8 

90.9 

92.6 

95.5 

96.5 

98.0 

98.6 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

79.2 

88.8 

90.9 

92.6 

95.5 

96.5 

98.0 

98.6 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPEMTIHG  lOCATION  *A’  PERCEHTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  miMBKR: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

PERIOD 

OF  RECXDRD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

15-17 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

45.7 

47.9 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

GS 

20000 

55.4 

57.8 

58.0 

58.0 

58. 0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

GZ 

18000 

55.6 

57.9 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

GS 

16000 

55.6 

57.9 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

GS 

14000 

56.7 

59.1 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

GE 

12000 

57.6 

59.9 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

6B 

10000 

59.1 

61.8 

62.1 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GB 

9000 

59.6 

62.3 

62.5 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GB 

8000 

61.8 

64.9 

65.2 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GS 

7000 

62.8 

66.0 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

6000 

63.6 

66.9 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GS 

5000 

66.2 

69.7 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GB 

4500 

66.8 

70.3 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

CB 

4000 

68.9 

72.7 

73.4 

73.6 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

OB 

3500 

71.2 

75.2 

75.9 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

OB 

3000 

75.8 

79.8 

80.6 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

2500 

77.3 

81.3 

82.2 

82.7 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

2000 

79.4 

84.0 

85.2 

85.8 

85.9 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

1800 

79.7 

84.3 

85.8 

86.4 

86.5 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

1500 

80.9 

85.9 

67. 6 

88.2 

88.3 

88.4 

88.5 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

1200 

82.3 

87.8 

90.0 

90.5 

90.7 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

6B 

1000 

83.1 

89.2 

91.6 

92.3 

92.8 

93.0 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

900 

83.5 

89.7 

92.1 

92.9 

93.5 

93.7 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

800 

84.0 

90.4 

93.1 

94.0 

94.8 

95.0 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

700 

64.0 

90.5 

93.3 

94.1 

95.2 

95.4 

95.6 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

600 

84.3 

90.9 

93.6 

94.8 

95,9 

96.1 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

500 

84.5 

91.1 

94.1 

95.5 

96.9 

97.2 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

400 

84.6 

91.3 

94.2 

95.7 

97.2 

97.5 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

OS 

300 

84.6 

91.3 

94.2 

95.7 

97.2 

97.5 

98.9 

99.2 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

SB 

200 

84.6 

91.3 

94.2 

95.7 

97.2 

97.5 

98.9 

99.2 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

100 

84.6 

91.3 

94.2 

95.7 

97.2 

97.5 

98.9 

99.2 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

84.6 

91.3 

94.2 

95.7 

97.2 

97.5 

98.9 

99.2 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  aBSERVATIOMS  846 
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OFBBATIIIG  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  NC 


PERCBirrAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  QA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  >  SEP  91 


LOT  TO  irrc; 

+  5 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

18-20 

CBIUHO 

VISIBILITY  IN 

STATlfTE 

MI  LBS 

III 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

FKKT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

52.8 

55.1 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

6B 

20000 

59.9 

62.2 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

6B 

18000 

59.9 

62.2 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GE 

16000 

59.9 

62.2 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GE 

14000 

60.8 

63.0 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63-5 

6B 

12000 

61.2 

63.7 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

OB 

10000 

63.2 

65.7 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GE 

9000 

63.2 

65.7 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GE 

8000 

65.5 

68.1 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GB 

7000 

65.7 

68.3 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GE 

6000 

67.0 

69.6 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB 

5000 

71.4 

74.1 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

4500 

71.6 

74.3 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

CB 

4000 

73.4 

76.6 

77.3 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

3500 

74.3 

77.5 

78.3 

78.8 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GB 

3000 

77.8 

81.6 

82.4 

83.0 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GB 

2500 

79.3 

83.5 

84.3 

84.9 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

2000 

80.6 

85.0 

85.9 

86.5 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

1800 

81.1 

85.7 

86.6 

87.2 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.8 

87-8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

OB 

1500 

81.7 

86.9 

88.3 

88.9 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

1200 

82.7 

88.3 

89.8 

90.8 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

1000 

83.1 

88.9 

90.5 

91.5 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

900 

83.8 

89.7 

91.5 

92.4 

93.6 

93.7 

93.9 

93-9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

800 

83.9 

90.0 

91.8 

92.8 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

700 

84.2 

90.5 

92.4 

93.7 

95.0 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

600 

84.4 

90.8 

92.8 

94.2 

95.5 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

500 

84.6 

91.0 

93.4 

94.9 

96,3 

96.5 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

400 

84.9 

91.3 

93.6 

95.2 

97.0 

97.4 

98.3 

98.5 

98.5 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

300 

84.9 

91.3 

93.6 

95.2 

97.3 

97.8 

98.7 

98.8 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

200 

84.9 

91.3 

93.6 

95.2 

97.3 

97.8 

98.7 

98.8 

98.8 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

84.9 

91.3 

93.6 

95.2 

97.3 

97.8 

98.7 

98.8 

98.8 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

84.9 

91.3 

93.6 

95.2 

97.3 

97.8 

98.7 

98.8 

98.8 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100-0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPBRATIHO  UXATIOH  'A* 
USAFETAC,  ASBRVILLB  RC 


PERCENTAGE  FRBQUBIcy  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  RAKE:  MXny  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  6E  CB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

WO 

CBII. 

55.1 

60.0 

61.3 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

GB 

20000 

57.7 

62.6 

64.1 

o4.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

18000 

57-7 

62.6 

64.1 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

16000 

57.7 

62.6 

64.1 

64.8 

64.8 

64.8 

54.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

14000 

58.2 

63.1 

64.5 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

GE 

12000 

58.4 

63.4 

64.9 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GB 

10000 

59.3 

64.3 

66.1 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GE 

9000 

59.8 

64.9 

66.7 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GB 

8000 

61.8 

66.9 

68.7 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GB 

7000 

62.5 

67.6 

69.5 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GB 

6000 

63.5 

68.6 

70.6 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GB 

5000 

66.2 

71.6 

73.6 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

4500 

66.3 

71.7 

73.8 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

4000 

68.1 

73.6 

76.2 

77.3 

77.9 

77.9 

78.3 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB 

3500 

68.3 

74.0 

76.6 

77.7 

78.3 

78.3 

78.6 

78.7 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

3000 

70.2 

76.2 

79.1 

80.3 

81.1 

81.1 

81.4 

81.6 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

2500 

71.6 

78.0 

80.9 

82.0 

82.9 

82.9 

83.3 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

2000 

72.5 

79.0 

82.4 

83.6 

84.4 

84.4 

84.9 

85.0 

85.0 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

1800 

72.7 

79.2 

82.6 

83.8 

84.6 

84.6 

85.1 

85.2 

85.2 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

1500 

73.3 

80.4 

83.9 

85.1 

85.9 

85.9 

86.4 

86.5 

86.5 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

1200 

74.3 

81.6 

85.6 

86.9 

87.8 

87.8 

88.5 

88.8 

88.8 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

1000 

75.2 

82.7 

87.2 

88.7 

89.6 

89.6 

90.4 

90.7 

90.7 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

900 

75.5 

83.5 

88.4 

89.8 

90.8 

90.8 

91.6 

91.8 

91-8 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

800 

75.9 

83.9 

89.1 

90.7 

91.6 

91.6 

92.6 

92.8 

92.8 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

700 

76.2 

84.5 

89.7 

91.6 

92.7 

92.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

600 

76.5 

84.8 

90.1 

92.0 

93.1 

93.4 

94.4 

94.7 

94.7 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

500 

76.6 

84.9 

90.3 

92.4 

94.2 

94.4 

95.7 

96.1 

96.1 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

400 

76.6 

85.1 

90.7 

92.9 

94.7 

95.2 

96.5 

96.8 

96.8 

97.4 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

300 

76.8 

85.3 

90.9 

93.1 

95.4 

95.9 

97.2 

97.5 

97.5 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

200 

76.8 

85.3 

90.9 

93.1 

95.4 

95.9 

97.2 

97.5 

97.5 

98.3 

98.9 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OR 

100 

76.8 

85.3 

90.9 

93.1 

95.4 

95.9 

97.2 

97.6 

97.6 

98.5 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

000 

76.8 

85.3 

90.9 

93.1 

95.4 

95.9 

97.2 

97.6 

97.6 

98.5 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERATinG  LOCKTIOH  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 

STATION  NIMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEn. 

43.2 

48.5 

50.1 

50.7 

51.2 

51.2 

51.4 

51.5 

51.5 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.7 

51-7 

51.7 

6B 

20000 

47.9 

53.6 

55.2 

55.8 

56.4 

56.4 

56.5 

56.6 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.6 

56.8 

56.9 

56.9 

6E 

18000 

48.0 

53.6 

55.2 

55.8 

56.4 

56.4 

56.6 

56.7 

56.7 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

65 

16000 

48.0 

53.6 

55.2 

55.9 

56.4 

56.4 

56.6 

56.7 

56.7 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

GB 

14000 

48.7 

54.4 

56.0 

56.6 

57.2 

57.2 

57.4 

57.5 

57.5 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

GB 

12000 

49.1 

54.9 

56.5 

57  1 

57-7 

57.7 

57.9 

58.0 

58.0 

58.1 

58.1 

56.1 

58.1 

58.2 

58.2 

58.2 

GE 

10000 

50.7 

56.6 

58.3 

59.0 

59.6 

59.6 

59.8 

59.9 

59.9 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

65 

9000 

50.9 

56.8 

58.6 

59.2 

59.8 

59.8 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

GB 

8000 

53.1 

59.3 

61.2 

62.0 

62.5 

62.6 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

GB 

7000 

53.6 

60.0 

61.9 

62.6 

63.2 

63.3 

63.6 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

GB 

6000 

54.4 

60.8 

62.8 

63.5 

64.1 

64.2 

64.5 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

CB 

5000 

56.8 

63.4 

65.5 

66.3 

67.1 

67.1 

67.4 

67.5 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

68 

4500 

57.1 

63.7 

65.7 

66.5 

67.3 

67.4 

67.7 

67.8 

67.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

GB 

4000 

59.4 

66.2 

68.5 

69.5 

70.6 

70.7 

71.1 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.7 

GB 

3500 

60.4 

67.3 

69.6 

70.7 

71.7 

71.9 

72.3 

72.5 

72.5 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

GB 

3000 

62.7 

69.9 

72.4 

73.6 

74.8 

75.0 

75.5 

75.7 

75.7 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

GB 

2500 

64.0 

71.4 

73.9 

75.2 

76.5 

76.6 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

GB 

2000 

65.2 

72.9 

75.7 

77.0 

78,4 

78.5 

79.1 

79.4 

79.4 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

GB 

1800 

65.5 

73.2 

76.0 

77.4 

78.7 

78.9 

79.5 

79.8 

79.8 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

GB 

1500 

66.7 

74.9 

77.8 

79.3 

80.8 

81.0 

81.6 

82.0 

82.0 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

GB 

1200 

67.9 

76.3 

79.6 

81.2 

82.8 

83.0 

83.6 

84.0 

84.0 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

GB 

1000 

68.8 

77.7 

81.1 

82.9 

84.7 

84.9 

85.6 

86.0 

86.1 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

GB 

900 

69.3 

78.5 

82.1 

83.9 

85.9 

86.1 

86.9 

87.3 

87.3 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

GB 

800 

69.7 

79.1 

82.8 

84.8 

87.0 

87.2 

86.0 

88.4 

88.5 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

700 

70.1 

79.7 

83.6 

85.7 

88.1 

88  5 

89.3 

89.6 

89.8 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

GB 

600 

70-3 

80.2 

84.1 

86.6 

89.2 

89.7 

90.7 

91.2 

91.3 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

500 

70.5 

80.5 

84.8 

87.5 

90.5 

91,1 

92.4 

93.2 

93.3 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

GB 

400 

70.7 

80.7 

85.3 

88.3 

91.6 

92.3 

93.9 

94.8 

95.0 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

GE 

300 

70.7 

80.9 

85.5 

88.6 

92.1 

92.9 

94.7 

95.7 

95.9 

96.8 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

57.4 

OB 

200 

70.7 

80.9 

85.5 

88.6 

92.2 

93.0 

94.9 

96.0 

96.3 

97.3 

97.8 

97.8 

98.2 

98.4 

98.6 

98.8 

GE 

100 

70.7 

80.9 

85.5 

88.6 

92.2 

93.0 

94.9 

96.0 

96.3 

97.3 

97.9 

97.9 

98.3 

98.7 

99.2 

99.6 

GE 

000 

70.7 

80.9 

85.5 

88.6 

92.2 

93.0 

94.9 

96.0 

96.3 

97.3 

97.9 

97.9 

98.3 

98.7 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  6768 
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OPERKTIHG  lOCATIOH  *A’ 
USAFEXAC.  ASHEVILU  RC 


PERCBimGR  FRBQUEHCr  OF  OCCUFREHCE  OP  CBILINO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAL003TA  GA 

LST  TO  OTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


CEILING 
IN  1 

FEET  { 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

48.8 

54.6 

57.8 

59.2 

60.2 

60.5 

60.9 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GE 

20000 

53.7 

60.0 

63.4 

64.8 

65.8 

66.1 

66.5 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GB 

18000 

53.7 

60.0 

63.4 

64.8 

65.8 

66.1 

66.5 

66.7 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE 

16000 

53.7 

60.0 

63.4 

64.8 

65.8 

66.1 

66.5 

66.7 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

14000 

53.9 

60.2 

63.7 

65.1 

66.0 

66.3 

66.7 

66.9 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GB 

12000 

54.3 

60.6 

64.1 

65.5 

66.5 

66.8 

67.1 

67.3 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GB 

10000 

55.5 

61.9 

65.4 

66.9 

67.8 

68.2 

68.5 

68.7 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GB 

9000 

55.8 

62.3 

65.7 

67.3 

68.3 

68.6 

68.9 

69.1 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE 

8000 

56.9 

63.4 

67.0 

68.6 

69.6 

69.9 

70,2 

70.4 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GB 

7000 

57.1 

63.7 

67.2 

68.8 

69.8 

70.1 

70.4 

70.6 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GB 

6000 

57.7 

64.3 

67.8 

69.5 

70.4 

70.8 

71.1 

71.3 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GB 

5000 

58.9 

65.6 

69.1 

70.8 

71.7 

72.0 

72.4 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

4500 

58.9 

65.6 

69.1 

70.8 

71.7 

72.0 

72.4 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

4000 

60.8 

67.5 

71.1 

72.8 

73.8 

74.1 

74.4 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

3500 

61.3 

68.2 

71.8 

73.5 

74.5 

74.8 

75.2 

75.4 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

3000 

62.9 

69.8 

73.5 

75.5 

76.6 

76.9 

77.2 

77.4 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

2500 

63.9 

70.9 

74.8 

76.8 

77.8 

78.2 

78.5 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

2000 

65.3 

72.5 

76.5 

78.7 

79.8 

80.1 

80.5 

80.8 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

1800 

65.6 

72.9 

76.9 

79.2 

80.3 

80.6 

81.1 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

1500 

66.1 

73.8 

77.8 

80.3 

81.4 

81.7 

82.3 

82.5 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

1200 

67.7 

76.0 

80.5 

83.1 

84.3 

84.7 

85.3 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GS 

1000 

68.5 

77.3 

82.2 

85.2 

86.7 

87.1 

87.6 

87.8 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

900 

68.7 

77.5 

82.5 

85.5 

87.6 

88.1 

88.6 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

800 

69.2 

78.3 

83.5 

86.6 

88.8 

89.2 

89.8 

90.0 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

700 

70.0 

79.6 

84.9 

88.0 

90.3 

90.8 

91.4 

91.6 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

600 

70.2 

79.8 

85.3 

88.7 

91.1 

91.5 

92.4 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93,1 

93.1 

93.1 

GB 

500 

70.5 

80.5 

86.8 

90.5 

93.9 

94.3 

95.4 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

400 

70.6 

80.8 

87.1 

91.1 

94.5 

95.1 

96.2 

96.6 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

300 

70.8 

81.0 

87.3 

91.4 

95.6 

96.5 

97.8 

98,2 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

200 

70.8 

81.0 

87.3 

91.4 

95-7 

96.6 

98.0 

98.4 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

GB 

100 

70.8 

81.0 

87.3 

91.4 

95.7 

96.6 

98.0 

98.4 

98.8 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

000 

70.8 

81.0 

87.3 

91.4 

95-7 

96.6 

98.0 

98.4 

98.8 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 
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MMMMM  MMMMM  MMMMM  MMMMM  MMMMM  MMMMM 

ooouo  oSGBS  BBuvS  Suouo  oSSob 


0FERATIII6  LOCKCIOR  "A" 
USAFBTAC,  ASBEVILLB  HC 


PERCEmAGE  FEBCUENCY  OP  OCCUEHEHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA 

GA 

PERIOD 

OP  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LET 

TO  UTC: 

+  5 

HONTB: 

MAR 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IH  STATOTB 

MILES 

III 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

S 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

44.3 

50.3 

53.7 

55.3 

57.1 

57.4 

57.7 

58.0 

58.0 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

GE  20000 

46.5 

52.6 

56.2 

58.4 

60.2 

60.5 

60.9 

61.1 

61.1 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.5 

GE  18000 

46.5 

52.6 

56.2 

58.4 

60.2 

60.5 

60.9 

61.1 

61.1 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.5 

GE  16000 

46.5 

52.9 

56.6 

58.7 

60.5 

60.9 

61.2 

61.4 

61.4 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

GE  14000 

46.6 

53.0 

57.0 

59.1 

61.0 

61.3 

61.6 

61.8 

61. B 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62,3 

GE  12000 

46.9 

53.3 

57.3 

59.5 

61.3 

61.6 

61.9 

62.2 

62.2 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

GB  10000 

48.0 

54.4 

58.4 

60.5 

62.4 

62.7 

63.0 

63.2 

63.2 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

GE  9000 

48.0 

54.4 

58.4 

60.5 

62.4 

62.7 

63.0 

63.2 

63.2 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

GE  8000 

48.3 

54.7 

58.8 

61.1 

62.9 

63.2 

63.5 

63.8 

63.8 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

GB  7000 

48.4 

54.8 

58.9 

61.2 

63.0 

63.3 

63.7 

63.9 

63.9 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

GE  6000 

48.7 

55.2 

59.2 

61.5 

63.3 

63.7 

64.0 

64.2 

64.2 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

GB  5000 

50.1 

57.0 

61.3 

63.7 

65.6 

65.9 

66.2 

66.5 

66.5 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

GB  4500 

50.2 

57.1 

61.4 

63.8 

65.7 

66.1 

66.5 

66 .7 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

GE  4000 

51.4 

58.3 

62.6 

64.9 

66.9 

67.3 

67.6 

67.8 

67.8 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

GB  3500 

52.0 

58.9 

63.2 

65.7 

67.6 

68.1 

68.4 

68.6 

68.6 

66.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

GB  3000 

53.3 

60.4 

65.1 

67.6 

69.7 

70.1 

70.4 

70.6 

70.6 

70.9 

71.0 

71.0 

71,0 

71.0 

71.0 

71.1 

GB  2500 

54.0 

61.1 

65.9 

68.6 

70.8 

71.2 

71.5 

71,7 

71.7 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.2 

GE  2000 

54.8 

62.0 

67-1 

70.0 

72.2 

72.6 

72.9 

73.1 

73.1 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

GB  1800 

55.2 

62.4 

67,5 

70.6 

72.9 

73.3 

73.9 

74.1 

74.1 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

GE  1500 

56.5 

63.9 

69.0 

72.3 

74.5 

74.9 

75.5 

75.7 

75.7 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

GE  1200 

57.7 

65.6 

71.2 

74.7 

77,0 

77.4 

78.2 

78.5 

78.5 

78  9 

79.0 

79,0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

GB  1000 

57.8 

66.3 

72.5 

76.0 

78.6 

79.0 

80.0 

80.5 

80.5 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

GE  900 

58.2 

66.9 

73.1 

76.9 

80.0 

80.4 

81.5 

82,0 

82.0 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

GB  800 

58.2 

67.0 

73.7 

77.7 

81.1 

81.5 

82.6 

83.1 

83.1 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

03.8 

GB  700 

58.8 

68.0 

74.9 

79.2 

82.8 

83.3 

84,5 

85,1 

85.1 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

GB  600 

59.4 

68.7 

75.7 

80.3 

84.0 

84.6 

86.2 

86.8 

86.9 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

GB  500 

59.5 

69.0 

76.0 

80.9 

85.3 

86.1 

88.3 

89.0 

89.1 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.0 

GB  400 

59.6 

69.4 

77.1 

82.0 

86.5 

87,4 

90.1 

91.1 

91.2 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92-0 

92.0 

92.2 

GE  300 

59.6 

69.5 

77.4 

82.5 

88.1 

89.1 

91.9 

93.1 

93.5 

94.3 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

95,1 

GB  200 

59.7 

69.9 

77.8 

83.0 

88.8 

89.9 

92.7 

93.9 

94.4 

95.3 

96.2 

96.2 

96.6 

96.8 

97.1 

98.5 

GB  100 

59.7 

69.9 

77.8 

83.0 

88.8 

89.9 

92.8 

94.0 

94.5 

95.4 

96.6 

96.6 

97.3 

97.5 

98.0 

99.0 

GE  000 

59.7 

69.9 

77.8 

83.0 

88.8 

89.9 

92.8 

94.0 

94.5 

95.4 

96.6 

96.6 

97.3 

97.5 

98.0 

100.0 
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flQQQQ  QSQS9  B9S&S  99999  99999  99999 

POOQCnOQR  PBMD«OQ0V  DQnOQDlM  nnSBOBm  OQHnCQM  HOQOQMH 


OPERKTinO  U>CATiail  "A*  PBRCKHTAGE  FREQUKHCY  OF  OCCUBREBCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS. 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALD03TA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET  1 

1  GB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GS 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

29.4 

39.5 

44.0 

46.3 

48.3 

48.7 

49.1 

49.5 

49.6 

50.1 

50.3 

50.3 

50.5 

50.5 

50,5 

50.8 

6B  20000 

31.1 

42.2 

47.1 

49.8 

51.8 

52.5 

53.1 

53.5 

53.7 

54.2 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.7 

54.9 

GB  18000 

31.1 

42.2 

47.1 

49.8 

51.8 

52.5 

53.1 

53.5 

53-7 

54.2 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.7 

54.9 

6E  16000 

31.1 

42.3 

47.2 

49.9 

51.9 

52.6 

53.2 

53.7 

53.8 

54.3 

54.5 

54.5 

54.7 

54.7 

54.8 

55.1 

GB  14000 

31.4 

42.6 

47.7 

50.4 

52.7 

53.3 

54.0 

54.4 

54.5 

55.1 

55.3 

55.3 

55.5 

55.5 

55,6 

55.8 

GB  12000 

31.8 

43.0 

48.2 

50.9 

53.1 

53.8 

54.4 

54.8 

54.9 

55.5 

55.7 

55.7 

55.9 

55.9 

56.0 

56.2 

GB  10000 

32.5 

43.7 

48.9 

51.7 

54.0 

54.6 

55.5 

55.9 

56.0 

56.6 

56.8 

56.8 

57.0 

57.0 

57,1 

57.3 

6E  9000 

32.6 

43.8 

49.0 

51.8 

54.1 

54.7 

55.6 

56.0 

56.1 

56.7 

56.9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.2 

57.4 

GE  8000 

33.2 

44.5 

49.8 

52.7 

55.1 

55.7 

56.6 

57.0 

57.1 

57.6 

58.0 

5B.0 

58.2 

58.2 

58,3 

58.5 

6E  7000 

33.7 

44.9 

50.2 

53.1 

55.5 

56.1 

57.0 

57.4 

57.5 

58.1 

58.4 

58.4 

58.6 

58.6 

58.7 

58.9 

G3B  6000 

34.1 

45.4 

50.6 

53.5 

55.9 

56.6 

57.4 

57.8 

58.0 

58.5 

58.8 

58.8 

59.0 

59.0 

59.1 

59.4 

GE  SOOO 

34.7 

46.3 

51.7 

54.6 

57.0 

57.6 

58.5 

58.9 

59.0 

59.6 

59.9 

59.9 

60.1 

60.1 

60.2 

60.4 

GB  4S00 

34.9 

46.6 

51.9 

54.8 

57.2 

57.8 

58.7 

59.1 

59.2 

59.8 

60.1 

60.1 

60.3 

60.3 

60.4 

60.6 

GS  4000 

36.3 

48.3 

53.8 

56.8 

59.4 

60.0 

60.9 

61.4 

61.5 

62.0 

62.4 

62.4 

62.7 

62.7 

62.8 

63.0 

GB  3S00 

36.6 

48.6 

54.1 

57.1 

59.7 

60.3 

61.2 

61.7 

61.8 

62.4 

62.7 

62.7 

63.0 

63.0 

63.1 

63.3 

68  3000 

37.7 

49.9 

55.6 

58.7 

61.4 

62.3 

63.2 

64.0 

64.1 

64.6 

64.9 

64.9 

65.3 

65.3 

65.4 

65.6 

GB  2500 

38.8 

51.1 

56.9 

60.1 

63.0 

64.0 

65.2 

65.9 

66.0 

66.6 

66.9 

66.9 

67.2 

67.2 

67.3 

67.5 

OK  2000 

40.8 

53.7 

59.7 

63.3 

66.6 

67.5 

68.7 

69.6 

69.7 

70.3 

70.6 

70.6 

71.0 

71.0 

71.1 

71.3 

GB  1800 

41.3 

54.3 

60.3 

64.0 

67,2 

68.2 

69.5 

70.3 

70.4 

71.1 

71.4 

71.4 

71.7 

71.7 

71.8 

72.0 

GB  1500 

42.6 

55.7 

61.7 

65.5 

68.8 

69.8 

71.1 

71.9 

72.0 

72.8 

73.1 

73.1 

73.4 

73.4 

73.7 

73.9 

GB  1200 

45.2 

59.1 

65.6 

69.4 

72.8 

74.0 

75.4 

76.2 

76.3 

77.1 

77.4 

77.4 

77.7 

77.7 

78.0 

78.2 

GB  1000 

45.9 

60.3 

67.0 

70.8 

74,2 

75.4 

76.9 

77.7 

77.8 

78.6 

78.9 

78.9 

79.2 

79.2 

79.5 

79.7 

GB  900 

46.3 

60.8 

67.6 

71.6 

75,5 

76.7 

78.2 

79.0 

79.1 

79.9 

80.2 

80.2 

80.5 

80.5 

80. e 

81.0 

GB  600 

46.6 

61.3 

68.4 

72.5 

76.3 

77.6 

79.1 

80.0 

80.1 

80.9 

81.2 

81.2 

81.5 

81.5 

81.7 

81.9 

GB  700 

46.8 

61.8 

68.9 

73.1 

77.7 

79.1 

80.9 

81.8 

81-9 

82.7 

83.0 

83.0 

83.3 

83.3 

83.5 

83.8 

GB  600 

47.0 

62.0 

69.2 

73.7 

78.8 

80.4 

82.2 

83.1 

83.3 

84.1 

84.4 

84.4 

84.7 

84.7 

84.9 

85.2 

GB  500 

47.1 

62.6 

70.0 

75.2 

81.0 

82.8 

84.7 

85.9 

86.3 

87.2 

87.6 

87.6 

88.0 

88.0 

88.2 

88.4 

GB  400 

47.1 

62.7 

70.2 

75.6 

82.0 

83.9 

86.1 

87.4 

88.0 

88.9 

89.5 

89.5 

89,8 

89.8 

90.0 

90.3 

GB  300 

47.1 

62.8 

70.3 

75.9 

82.6 

84.4 

86.9 

88.4 

89.2 

90.8 

91.8 

91.8 

92.5 

92.5 

92.7 

93.0 

GB  200 

47.1 

63.0 

70.5 

76.2 

83.1 

84.9 

87.5 

89.0 

90.2 

92.2 

93.7 

93.8 

94.8 

95.3 

95.8 

96.6 

GB  100 

47.1 

63.0 

70.5 

76.2 

83.1 

84.9 

87.5 

89.0 

90.2 

92.2 

93.8 

93.9 

95.3 

95.8 

97.2 

99.4 

68  000 

47.1 

63.0 

70.5 

76.2 

83.1 

84.9 

87.5 

89.0 

90.2 

92.2 

93.8 

93.9 

95.3 

95.8 

97.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATIIIG  IXX^TICm  ”A* 
USAFEXAC,  ASHKVILLB  IIC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  HOOOY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  urc: 

+  5 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

09-11 

CEILIHC 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

40.4 

47.7 

49.5 

49.9 

50.4 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.6 

50.6 

50.6 

GE 

20000 

44.7 

53.3 

55.1 

55.6 

56.1 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

GB 

18000 

44.9 

53.5 

55.4 

55.9 

56.5 

56.8 

56. B 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

6B 

16000 

44.9 

53.7 

55.5 

56.0 

56.6 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

GB 

14000 

45.8 

54.6 

56.6 

57.1 

57.6 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

GB 

12000 

46.1 

54.9 

56.9 

57.4 

58.0 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

GE 

10000 

47.4 

56.7 

58.8 

59.4 

59.9 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

GE 

9000 

47.4 

56.7 

58.8 

59.5 

60.0 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

GB 

8000 

48.1 

57.3 

59.6 

60.2 

60.8 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

GE 

7000 

48.5 

57.8 

60.2 

61.0 

61.5 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

GB 

6000 

48.6 

58.0 

60.3 

61.1 

61.6 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

GB 

5000 

48.8 

58.6 

61.0 

61.7 

62.4 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

GE 

4500 

48.8 

58.6 

61.1 

61.8 

62.5 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

GB 

4000 

51.3 

61.3 

63.9 

64.6 

65.3 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

GB 

3500 

52.3 

62.3 

64.9 

65.7 

66.5 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

3000 

54.5 

64.7 

67.5 

68.5 

69.4 

69.9 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

GB 

2500 

55.8 

66.1 

68.9 

69.9 

71.0 

71.5 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

OB 

2000 

58.6 

69.5 

72.5 

73.4 

74.6 

75.3 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

V5.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

GB 

1800 

59.6 

70.4 

73.4 

74.4 

75.6 

76.2 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

1500 

61.3 

72.8 

76.2 

77.2 

78.4 

79.2 

79.5 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

GB 

1200 

64.5 

76.5 

80.0 

81.1 

82.3 

83.2 

83.4 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

1000 

65.9 

78.0 

81.7 

82.9 

84.4 

85.4 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

900 

67.2 

79.8 

84.0 

85.2 

86.9 

88.0 

88.2 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

800 

68.3 

81.3 

85.8 

87.0 

88.7 

89.8 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

GB 

700 

69.0 

82.0 

86.7 

88.2 

90.0 

91.1 

91.7 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

600 

69.7 

82.9 

87.6 

89.2 

91.2 

92.5 

93.3 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

500 

70.1 

83.7 

88.6 

90.3 

92.7 

94.1 

94.9 

95.4 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

400 

70.3 

83.9 

89.0 

90.9 

93.4 

94.9 

96.1 

96.7 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

300 

70.3 

83.9 

89.0 

90.9 

93.8 

95.3 

96.7 

97.5 

98.0 

98.5 

98.6 

98-7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

200 

70.3 

83.9 

89.0 

90.9 

93.8 

95.3 

96.8 

97.6 

98.1 

98.6 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

GB 

100 

70.3 

83.9 

89.0 

90.9 

93.8 

95.3 

96.8 

97.6 

98.1 

98.6 

98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.9 

100.0 

GB 

000 

70.3 

83.9 

89.0 

90.9 

93.8 

95-3 

96.8 

97.6 

98.1 

98.6 

98.8 

98.9 

99.2 

99.6 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  lOCATIOH  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VER<?US  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FR3M  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

747810 

STATION  NAME 

LST  TO  UTC: 

:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 
+  5 

PERIOD 

MDNTH: 

OP  RECORD: 

MAR  HOURS; 

OCT  81  - 

;  12-14 

SEP  91 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

1  6S 

GB 

GE  GE 

GE 

GB  GB  GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

e 

5  4 

3 

2  1/2  2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

47.7 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51. j 

:i.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

GB 

20000 

54.8 

58.9 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GB 

18000 

54.9 

59.2 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

GB 

16000 

54.9 

59.2 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

GE 

14000 

55.8 

60.1 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

GE 

12000 

56.3 

60.6 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

6-  1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

6B 

10000 

57.2 

61.5 

61.9 

61.3 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GB 

9000 

57.3 

61.6 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

GB 

8000 

58.9 

64.0 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

GE 

7000 

59.7 

64.7 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GB 

6000 

59.9 

64.9 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GB 

5000 

60. i 

65.3 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE 

4500 

60.9 

66.2 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GB 

4000 

64.3 

69.8 

70.6 

70.6 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GB 

3500 

66.9 

72.8 

73.7 

73.7 

74.2 

74.2 

74.2 

74-2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GB 

3000 

71.8 

78.0 

78.8 

79.1 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

2500 

74.9 

81.4 

62.3 

82.6 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

2000 

79.2 

86.2 

87.1 

87.4 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GB 

1800 

80.3 

87.5 

88.4 

88.7 

89.2 

89.2 

89.2 

89-2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

1500 

81.4 

88.9 

90.0 

90.4 

91.1 

91.1 

91.1 

91,1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

1200 

83.3 

91.0 

92.0 

92.6 

93.3 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

1000 

84.2 

92.2 

93.5 

94.1 

94.8 

94.8 

95.2 

95-3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

900 

84.7 

92.9 

94.4 

94.9 

95.8 

95.8 

96.1 

96,2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

800 

85.1 

93.4 

95.2 

95.8 

96.8 

96.8 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

700 

85.3 

93.8 

95.5 

96.1 

97.1 

97.2 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

600 

85.5 

94.1 

95.9 

96.7 

97.6 

97.7 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

08.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

500 

85.5 

94.2 

96.1 

97.0 

98.0 

98.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

400 

85.5 

94.2 

96.2 

97.2 

98.2 

98.3 

99.4 

99-5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

85.5 

94.2 

96.2 

97.2 

98.2 

98.3 

99.4 

99,5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

85.5 

94.2 

96.2 

97.2 

98.2 

98.3 

99.4 

99,5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

85.5 

94.2 

96.2 

97.2 

98.2 

98.3 

99.4 

99,5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

85.5 

94.2 

96.2 

97.2 

98.2 

98.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100. C 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASBEVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  7^/VALDOSTA 

GA 

PERIOD 

OP  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST  TO  UTC: 

♦  5 

MON*ni: 

MAR 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

51.1 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

6B 

20000 

63.4 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

56.1 

GE 

18000 

63.9 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GB 

16000 

64.0 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

14000 

64.6 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67,5 

67.5 

67.5 

GB 

12000 

65.1 

68.0 

68,1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GE 

10000 

66.8 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GE 

9000 

66.8 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

/'3.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GB 

8000 

68.9 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

/2.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72,9 

72.9 

GB 

7000 

69.9 

73.7 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74  0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GE 

6000 

70.1 

73.9 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GB 

SOOO 

72.3 

76.1 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

4500 

72.8 

76.8 

77.2 

77.3 

77.5 

77,5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GB 

4000 

76.1 

80.2 

80.6 

80.9 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

3500 

78.6 

82.8 

83.2 

83.5 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GB 

3000 

81.8 

86.2 

87.3 

87.6 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

2500 

83.4 

88.0 

89.0 

89.7 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

2000 

84.8 

89.9 

91.0 

91.7 

92.0 

92.0 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

1800 

85.2 

90.3 

91.5 

92.3 

92.6 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

1500 

85.8 

91.0 

92.4 

93.2 

93.5 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

1200 

87.0 

92.7 

94.2 

95.1 

95.6 

95.7 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

1000 

87.4 

93.2 

94.8 

95,7 

96.3 

96.5 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

900 

87.7 

93.5 

95.2 

96.0 

96.8 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

800 

87.8 

93.8 

95.5 

96.3 

97.2 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

700 

88.4 

94.3 

96.0 

96.9 

97.7 

97.8 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

600 

88.5 

94.8 

96.6 

97.4 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

500 

88.5 

94.8 

96.8 

97.7 

98.7 

98.8 

99.7 

99,7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

6S 

400 

88.5 

94.8 

96.8 

97.7 

98.7 

98.8 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

88.5 

94.8 

96.8 

97.7 

98.7 

98.8 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

88.5 

94.8 

96.8 

97.7 

98,7 

98.8 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

88.5 

94.8 

96.8 

97.7 

98.7 

98.8 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

88.5 

94.8 

96.8 

97.7 

98.7 

98.8 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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CFSRKTIIIG  UCATIOII  ’A'  PBRCKHTAGE  FREQUSHCy  OP  OCCUPREHCB  OP  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 


OSAFETAC 

ASBBVILLB  HC 

FROM 

BOURLY 

OBSERVATIONS 

SIKTIOR  1 

lUMBBR: 

747810 

STATIOH  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA 

GA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

18-20 

CBILIHG 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

liO 

CBIL 

55.3 

57.8 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

GB 

20000 

66.0 

69.9 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GE 

18000 

66.1 

70.0 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70-3 

70.3 

70.3 

GB 

16000 

66.2 

70.1 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GB 

14000 

66.7 

70.5 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GB 

12000 

67.2 

71.1 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GB 

10000 

67.7 

71.9 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

9000 

68.1 

72.3 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GB 

8000 

70.6 

74.8 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

7000 

71.0 

75.5 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GB 

6000 

71.0 

75.7 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

5000 

72.7 

78.1 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

4500 

72.9 

78.3 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GE 

4000 

76.0 

81.7 

82.8 

82.9 

83.1 

83.1 

83.3 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

3500 

78.2 

83.9 

84.9 

85.1 

85.3 

85.3 

85.5 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

3000 

80.8 

86.9 

88.2 

88.4 

89.0 

89.0 

89.2 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

2500 

82.3 

88.5 

89.8 

90-0 

90.6 

90.6 

90.9 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

2000 

83.1 

89.7 

91.0 

91.5 

92.2 

92.2 

92.4 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

1800 

83.4 

90.1 

91.6 

92.3 

92.9 

92.9 

93.1 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

1500 

83.8 

90.4 

92.3 

93.0 

93.7 

93.7 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

1200 

84.4 

91.9 

93.9 

94.7 

95.4 

95.4 

95.6 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

1000 

84.6 

92.3 

94.2 

95.1 

96.1 

96.1 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

900 

84.6 

92.4 

94.3 

95.2 

96.2 

96.2 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

800 

84.7 

92.5 

94.4 

95.3 

96.3 

96.5 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

700 

84.8 

92.6 

94.6 

95.5 

96.7 

96.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97-5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

a 

600 

84.8 

92.6 

94.7 

95.8 

97.0 

97.2 

97.5 

97,7 

97.7 

97.8 

97.8 

97-8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

500 

85.3 

93.2 

95.6 

97.1 

98.8 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

85.3 

93.2 

95.6 

97.2 

98.9 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

85.3 

93.2 

95.6 

97.2 

98.9 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

85.3 

93.2 

95.6 

97.2 

98.9 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

85.3 

93.2 

95.6 

97.2 

98.9 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

85.3 

93.2 

95.6 

97.2 

98.9 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSKRVATIOHS  930 
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OPERATIliG  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

60.1 

63.2 

64.9 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GB 

20000 

65.1 

68.8 

70.8 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

6B 

18000 

65.1 

68.8 

70.8 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GB 

16000 

65.1 

68.8 

70.8 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GB 

14000 

65.6 

69.4 

71.3 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

6E 

12000 

66.2 

70.0 

71.9 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GB 

10000 

67.8 

71.7 

73.8 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GB 

9000 

68.3 

72-3 

74.3 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

8000 

69.2 

73.3 

75.5 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB 

7000 

69.6 

73.7 

75.8 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

6000 

69.8 

73.9 

76.0 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

5000 

72.0 

76.6 

78.8 

79.5 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

4500 

72.6 

77.1 

79.4 

80.0 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GB 

4000 

75.2 

79.9 

82.2 

82.8 

83.0 

83.0 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

3500 

75.8 

80.5 

82.9 

83.5 

83.8 

83.8 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OB 

3000 

78.0 

83.3 

86.0 

86.8 

87.1 

87.1 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

2500 

79.1 

84.7 

87.6 

88.4 

88.7 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

2000 

80.4 

86.2 

89.1 

90-1 

90.4 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

1800 

80.5 

86.3 

89.2 

90.2 

90.5 

90.5 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

1500 

80.9 

86.8 

89.8 

90.9 

91.2 

91.2 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

1200 

81.7 

87.8 

91.1 

92.5 

92.9 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

1000 

81.9 

88.4 

91.7 

93.2 

93.8 

93.9 

94.2 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

900 

82.0 

88.6 

91-9 

93.4 

94.0 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

800 

82.3 

?9.0 

92.4 

93.9 

94.4 

94.5 

94.9 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

700 

82.6 

89.3 

92.9 

94.5 

93.1 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

600 

82.6 

89.5 

92.9 

94.7 

95.3 

95.5 

95.9 

95,9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

500 

82.7 

89.8 

93.8 

96.2 

97.6 

97-8 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

400 

82.9 

90.0 

94.1 

96.6 

98.0 

98.2 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

300 

83.0 

90.3 

94.5 

97.0 

98.5 

98.9 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

83.0 

90.3 

94.5 

97.0 

98.5 

98.9 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

83.0 

90.3 

94.5 

97.0 

98.5 

98.9 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

83.0 

90.3 

94.5 

97.0 

98.5 

98.9 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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CPBMVrillO  lOCATIOH  'A'  PERCENTAGB  FRBQUSHCY  OP  OCCUPKENCB  OF  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  HAMS:  MOODY  AFB/VALD08TA  QA 

LST  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CBILX1I6 

IH 

FBET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GS 

4 

VISIBILITY  IN  S13VTUTB 

GE  6E  6E  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

HILBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

47.1 

52.2 

54.0 

54.8 

55.5 

55.6 

55.8 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

GB 

20000 

53.2 

59.0 

61.0 

61.9 

62.6 

62.8 

63.0 

63.1 

63.1 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

6B 

18000 

53.3 

59.1 

61.2 

62.1 

62.8 

63.0 

63.1 

63.2 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GB 

16000 

53.3 

59.2 

61.3 

62.2 

62.9 

63.1 

63.2 

63.3 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

GB 

14000 

53.8 

59.7 

61.9 

62.8 

63.5 

63.7 

63.9 

64.0 

64.0 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

GB 

12000 

54.2 

60.2 

62.4 

63.3 

64.0 

64.2 

64.3 

64.4 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GB 

10000 

55.4 

61.5 

63.7 

64.7 

65.4 

65.6 

65.8 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

<x 

9000 

55.5 

61.7 

63.9 

64.9 

65.6 

65.8 

66.0 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GB 

8000 

56.8 

63.1 

65.4 

66.4 

67.1 

67.3 

67.5 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

67,8 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

GB 

7000 

57.2 

63.6 

65.9 

66.9 

67  .7 

67.9 

68.1 

68.2 

68.2 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

GB 

6000 

57.5 

63.9 

66.2 

67.2 

68.0 

68.2 

68.4 

68.5 

68.5 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

GB 

5000 

58.8 

65.5 

67.9 

69.0 

69.8 

70.0 

70.3 

70.4 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

GB 

4500 

59.0 

65.8 

68.2 

69.3 

70.1 

70.3 

70.6 

70.7 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

GB 

4000 

61.4 

68.4 

70.9 

72.0 

73.0 

73.2 

73.5 

73.6 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

GB 

3500 

62.7 

69.7 

72.4 

73.5 

74.4 

74.7 

74.9 

75.1 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

G8 

3000 

65.1 

72.4 

75.3 

76.5 

77.6 

77.9 

78.2 

78.4 

78.4 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

GB 

2500 

66.5 

74.0 

76.9 

78.3 

79.4 

79.7 

80.0 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

GB 

2000 

68.4 

76.2 

79.2 

80.8 

82.0 

82.3 

82.6 

82.8 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

«8 

1800 

68.9 

76.8 

79.9 

81.5 

82.7 

83.0 

83.4 

83.6 

83.6 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

tB 

1500 

69.8 

77.9 

81.2 

82.8 

84.1 

84.4 

84.8 

85.1 

85.1 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85,5 

85.5 

QS 

1200 

71.5 

80.1 

83.6 

85.4 

86.7 

87.1 

87.6 

87.8 

87.9 

88.1 

88.2 

68.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

GB 

1000 

72.0 

81.0 

84.7 

86.6 

88.1 

88.5 

89.1 

89.4 

89.4 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

GB 

900 

72.4 

81.5 

85.4 

87.3 

89.1 

89.5 

90.1 

90.4 

90.4 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

800 

72.8 

82.1 

86.1 

88.1 

90.0 

90.4 

91.0 

91.3 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

CE 

700 

73.2 

82.7 

86.8 

88.9 

90.9 

91.4 

92.2 

92.5 

92.5 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

600 

73.5 

83.1 

87.2 

89.6 

91.7 

92.2 

93.1 

93.4 

93.5 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

OB 

500 

73.6 

83.5 

88.0 

90.6 

93.2 

93.9 

95.0 

95.4 

95.5 

95.8 

95.9 

95,9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GS 

400 

73.7 

83.6 

88.3 

91.0 

93.8 

94.5 

95,7 

96.2 

96.4 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

GB 

300 

73.8 

83.7 

88.4 

91.2 

94.3 

95.1 

96.4 

97.0 

97.3 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

GB 

200 

73.8 

83.8 

88.5 

91.3 

94.5 

95.2 

96.6 

97.2 

97.5 

98.1 

98.5 

98.5 

98.8 

98.9 

99.0 

99.3 

GB 

100 

73.8 

83.8 

88.5 

91.3 

94.5 

95.2 

96.6 

97.2 

97.5 

98.1 

98.6 

98.6 

99.0 

99.1 

99.4 

99.9 

GB 

000 

73.8 

83.8 

88.' 

91.3 

94.5 

95.2 

96.6 

97.2 

97.5 

98.1 

98.6 

98.6 

99.0 

99.1 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  (fflSERVATIOHS  7440 
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OFERKTIliG  ItOCKTIOH  *A' 
USAFBIAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCEirTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIGR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  OTC: 

+  5 

MONTE: 

APR 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATVFB 

MILES 

111  1 

1  GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

59.9 

66.4 

69.0 

69.7 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GB 

20000 

64.6 

71.8 

74.7 

75.6 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

6B 

18000 

64.6 

71.9 

74.8 

75.7 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GE 

16000 

64.6 

71.9 

74.8 

75.7 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

6E 

14000 

64.9 

72.2 

75.1 

76.0 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

12000 

65.2 

72.7 

75.6 

76.4 

77-2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77-2 

77.2 

GE 

10000 

66.4 

74.0 

76.9 

77.8 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB 

9000 

66.8 

74.3 

77.2 

78.1 

78.9 

78.9 

79-0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79-0 

GB 

8000 

67.6 

75.6 

78.6 

79.4 

80.2 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

eo-4 

60.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

7000 

68.0 

76.0 

79.0 

79.9 

80.7 

80.7 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81. 1 

81.1 

GB 

6000 

68.3 

76.4 

79.6 

80.6 

81.3 

81.3 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

5000 

70.2 

78.7 

82.1 

83.2 

84.0 

84.0 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

4500 

70.4 

79.0 

82.4 

83.6 

84.3 

84.3 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

4000 

72.1 

80.7 

84.3 

85.4 

86.7 

86.7 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

3500 

72.1 

80.7 

84.3 

85.4 

86.7 

86.7 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

3000 

73.3 

82.0 

85.9 

87.1 

88.4 

88.4 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

68.9 

88.9 

86.9 

88.9 

88.9 

OB 

2500 

74.1 

82.9 

86.8 

88.1 

89.4 

89.4 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

2000 

74.8 

83.9 

87.9 

89.2 

90.6 

90.6 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

1800 

74.9 

84.0 

88.0 

89.4 

90.9 

90.9 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

1500 

75.7 

84.9 

88.9 

90.3 

91.8 

91.8 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

1200 

76.7 

86.0 

90.1 

91.6 

93.3 

93.3 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

1000 

77.0 

86.3 

90.4 

91.9 

94.0 

94.0 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB 

900 

77.1 

86.4 

90.6 

92.0 

94.1 

94.1 

95-0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

800 

77.4 

86.9 

91.2 

93.1 

95.2 

95.2 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

700 

77.8 

87.2 

91.6 

93.6 

95.8 

95.8 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

600 

77-8 

87.3 

92.0 

94.0 

96.4 

96.4 

97.3 

97.3 

97-3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

500 

77.8 

87.6 

92.6 

94.7 

97.6 

97.6 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

400 

77.9 

87.7 

92-7 

94.8 

97.7 

97.7 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

300 

78.0 

87.8 

92.9 

95.0 

98.0 

98.0 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

68 

200 

78.0 

87.8 

92.9 

95.1 

98.2 

98-2 

99.1 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GE 

100 

78.0 

87.8 

92.9 

95.1 

98.2 

98.2 

99.1 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

GB 

000 

78.0 

87.8 

92.9 

95.1 

98.2 

98.2 

99.1 

99.1 

99-1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERKriRG  LOCATION  'A*  PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA 

GA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  OTC: 

*  5 

MONTH; 

APR 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IH  SIATUTB 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GB 

GB 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEBT 

7 

6 

5 

4 

a 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

50.4 

57.7 

61.8 

63.6 

65.0 

65.1 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

GB 

20000 

55.3 

63.1 

67.3 

69.2 

70.7 

70.8 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.7 

71.7 

QE 

18000 

55.3 

63.1 

67.3 

69.2 

70.7 

70.8 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.7 

71.7 

GB 

16000 

55.3 

63.1 

67.3 

69.2 

70.7 

70.8 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.7 

71.7 

GB 

14000 

55.4 

63.4 

67.7 

69.6 

71.0 

71.1 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

GB 

12000 

55.8 

64.0 

68.2 

70.1 

71.6 

71.7 

72.1 

72.2 

72-2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.6 

72.6 

GB 

10000 

56.8 

65.4 

70.0 

71.9 

73.4 

73.6 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

GS 

9000 

57.0 

65.7 

70.2 

72.1 

73.7 

73.8 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.7 

74.7 

OB 

8000 

57.4 

66.6 

71.1 

73.2 

74.8 

74.9 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

OS 

7000 

58.1 

67.3 

72.0 

74.1 

75.7 

75.8 

76.2 

76,3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.7 

76.7 

<B 

6000 

58.3 

67.6 

72.2 

74.3 

75.9 

76.0 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

GB 

5000 

58.7 

68.0 

73.1 

75.3 

76.9 

77.0 

77.4 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

GB 

4500 

58.7 

68.0 

73.1 

75,3 

77.0 

77.2 

77.7 

77,8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

OB 

4000 

59.7 

69.6 

74.7 

77.1 

78.8 

79,1 

79.6 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

80.1 

80.1 

OB 

3500 

60.0 

70.0 

75.1 

77.6 

79.2 

79.6 

80.0 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.6 

80.6 

GB 

3000 

61.4 

71.6 

77.0 

79.6 

81.4 

81.8 

82.2 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.8 

82.8 

GB 

2500 

61.4 

71.7 

77.2 

79.9 

81.8 

82.1 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

GB 

2000 

62.2 

72.6 

78.2 

81.1 

83.0 

83.3 

83.8 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

OB 

1800 

62.2 

72.6 

78.2 

61.2 

83.1 

83.4 

83.9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

OB 

1500 

62.8 

73.6 

79.2 

82.2 

84.4 

84.8 

85.2 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

GB 

1200 

63.4 

74.6 

80.3 

83.7 

86.0 

86.3 

86.9 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

OB 

1000 

64.0 

75.1 

80.9 

84.4 

87.3 

87-7 

88.6 

88.8 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

GB 

900 

64.4 

75.9 

81.7 

85.2 

88.1 

88.4 

89.3 

89.6 

89.6 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

08 

800 

64.7 

76.3 

82.4 

86.4 

89.7 

90.0 

90.9 

91.1 

91.1 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

OB 

700 

64.8 

76.4 

82.6 

86.6 

89.9 

90.3 

91.4 

91.7 

91.8 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

GB 

600 

64.8 

76.4 

82.6 

86.8 

90.2 

90.7 

91.8 

92.0 

92.1 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

OB 

500 

65.2 

76.9 

83.4 

88.1 

92.3 

92.8 

93.9 

94.3 

94.4 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

GB 

400 

65.3 

77.0 

83.8 

88.4 

92.7 

93.1 

94.7 

95.2 

95.3 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

OB 

300 

65.4 

77.1 

84.0 

88.7 

92.9 

93.3 

95.3 

96.1 

96.2 

96.8 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

GS 

200 

65.4 

77.1 

84.1 

88.8 

93.1 

93.6 

95.6 

96.3 

96.4 

97.7 

98.0 

98.0 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

GB 

100 

65.4 

77.1 

84.1 

88.8 

93.1 

93.6 

95.6 

96.3 

96.4 

97.7 

98.1 

98.1 

98.8 

98.8 

99.9 

100.0 

OB 

000 

65.4 

77.1 

84.1 

88.8 

93.1 

93.6 

95.6 

96.3 

96.4 

97.7 

98.1 

98.1 

98.8 

98.8 

99.9 

100.0 

TOTAL  HOmER  OF  OBSERVKTIONS  900 
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OPBRKniiG  LOCKTIOR  *A*  PERCEHTACB  FREQUEnCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBXRC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALD03TA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HOMTH: 

APR 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTE 

miles 

IR  1 

6S 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

6E 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

34.6 

46.3 

50.3 

53.3 

55.3 

56.1 

56.6 

57.0 

57.4 

57,4 

58.0 

58.0 

58.1 

58.1 

58.7 

58.7 

GE 

20000 

38.1 

51.4 

56.1 

59.6 

62.2 

63.0 

63.7 

64.2 

64.7 

64.7 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

66.0 

66.0 

GB 

18000 

38.1 

51.4 

56.1 

59.6 

62.2 

63.0 

63.7 

64.2 

64.7 

64.7 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

66.0 

66.0 

GB 

16000 

38.1 

51.4 

56.1 

59.6 

62.2 

63.0 

63.7 

64.2 

64.7 

64.7 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

66.0 

66.0 

GE 

14000 

38.2 

51.9 

56.6 

60.1 

62.8 

63.6 

64.3 

64.9 

65.3 

65.3 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.7 

66.7 

GB 

12000 

39.0 

52.8 

57.6 

61.1 

63.9 

64.7 

65.4 

66.0 

66.4 

66.4 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.8 

67.8 

GE 

10000 

40.6 

55.0 

59.9 

63.6 

66.6 

67.3 

68.1 

68.7 

69.1 

69.1 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

70.4 

70.4 

GB 

9000 

40.7 

55.1 

60.0 

63.7 

66.7 

67.4 

68.2 

68.8 

69.2 

69.2 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

70.6 

70.6 

GB 

8000 

43.3 

58.1 

63.2 

67.0 

70.0 

70.8 

71.6 

72.1 

72.6 

72.6 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.9 

73.9 

GB 

7000 

43.8 

58.9 

64.0 

67.8 

71.0 

71.8 

72.6 

73.1 

73.6 

73.6 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.9 

74.9 

GB 

6000 

44.6 

59.8 

65.2 

69.0 

72.2 

73.0 

73.8 

74.3 

74.8 

74.8 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

76.1 

76.1 

GB 

5000 

46.6 

62.0 

67.4 

71.2 

74.4 

75.2 

76.0 

76.6 

77.0 

77.0 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

78.3 

78.3 

GB 

4500 

46.6 

62.1 

67.7 

71.4 

74.7 

75.4 

76.2 

76.8 

77.2 

77.2 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

78.6 

78.6 

GB 

4000 

48.0 

63.8 

69.7 

73.6 

76.9 

77.7 

78.4 

79.1 

79.6 

79.6 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.9 

80.9 

GB 

3500 

48.2 

64.0 

69.9 

73.8 

77.1 

77.9 

78.7 

79.3 

79.8 

79.8 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

81.1 

81.1 

GB 

3000 

49.8 

65.9 

71.9 

75.8 

79.2 

80.0 

80.8 

81.4 

81.9 

81.9 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

83.2 

83.2 

GB 

2500 

49.8 

65.9 

71.9 

75.8 

79.2 

80.0 

80.8 

81.4 

81.9 

81.9 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

83.2 

83.2 

OB 

2000 

51.1 

67.6 

73.6 

77.4 

81.0 

81.8 

82.6 

83.2 

83.7 

83.7 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

85.0 

85.0 

GB 

1800 

51.2 

67.7 

73.7 

77.6 

81.1 

81.9 

82.7 

83.3 

83.8 

83.8 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

85.1 

85.1 

GB 

1500 

51.2 

67.7 

73.9 

78.0 

81.6 

82.3 

83.2 

83.9 

84.3 

84.3 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.8 

85.8 

GE 

1200 

51.9 

68.4 

74.7 

78.8 

82.3 

83.1 

84.0 

84.7 

85.1 

85.1 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

86.6 

86.6 

GB 

1000 

52.2 

68.8 

75.1 

79.2 

83.1 

83.9 

84.8 

85.4 

85.9 

85.9 

86.4 

86.4 

86.7 

86.7 

87.3 

87.3 

GB 

900 

52.3 

69.0 

75.4 

79.8 

83.9 

84.8 

85.8 

86.4 

86.9 

86.9 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

88.3 

88.3 

GB 

800 

52.7 

69.8 

76.6 

80.9 

85.1 

86.0 

87.0 

87.7 

88.1 

88.1 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

89.6 

89.6 

GB 

700 

52.8 

70.0 

76.9 

81.4 

85.7 

86.8 

87.9 

88.6 

89.0 

89.0 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

90.4 

90.4 

GB 

600 

53.2 

70.4 

77.4 

82.1 

86.3 

87.4 

88.6 

89.3 

89.8 

89.8 

90.3 

90.3 

90.6 

90.6 

91.2 

91.2 

GB 

500 

53.3 

71.0 

78.2 

83.2 

87.8 

89.0 

90.4 

91.2 

91.7 

91.9 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

93.3 

93.3 

OB 

400 

53.4 

71.3 

78.7 

83.7 

88.3 

89.8 

91.6 

92.4 

93.0 

93.2 

93.8 

93.8 

94.2 

94.2 

94.9 

94.9 

GB 

300 

53.4 

71.3 

78.7 

83.7 

88.3 

89.9 

92.0 

92.9 

93.7 

94.0 

95.0 

95.0 

95.6 

95.7 

96.4 

96.4 

GB 

200 

53.4 

71.3 

78.7 

83.7 

88.3 

89.9 

92.0 

92.9 

93.8 

94.4 

95.9 

95.9 

96.7 

96.8 

97.8 

98.0 

GB 

100 

53.4 

71.3 

78.7 

83.7 

88.3 

89.9 

92.0 

92-9 

93.8 

94.4 

96.0 

96.0 

97.0 

97.2 

99.0 

100.0 

GB 

000 

53.4 

71.3 

78.7 

83.7 

88.3 

89.9 

92.0 

92.9 

93.8 

94.4 

96.0 

96.0 

97.0 

97.2 

99.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  900 

D  -  2  -  30 


USAFSTAC/DS— 92/271  —  Pag»  211 


OraMTIHG  hOCKncm  *A'  PERCEBTAOB  FRBQUEHCy  OP  OCCURRBRCS  OP  CEILING  VENSUS  VISIBILITY 

usapetm:.  asbkvillb  nc  pboh  bourly  observaxiohs 


8IATI0N 

NlffOBR: 

747810 

STATIOII  IIAMB 

LST  TO  UTC: 

:  MOODY  APB/VAL006TA  GA 
♦  5 

PERIOD 

MC^ITH; 

OF  RECORD: 

APR  HOURS: 

OCT  81  - 

:  09-11 

SEP  91 

GBILIHG 

VIBIBILiry  IH  STATUTE 

HILES 

IR 

1  OB 

G8 

GB  6B 

GB 

GB  GB  GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

PEBT 

1  7 

6 

5  4 

3 

21/2  2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

53.2 

61.2 

61.5 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

GB 

20000 

59.4 

68.0 

68.3 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GB 

18000 

59.4 

68.0 

68.3 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GB 

16000 

59.4 

68.0 

68.3 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GB 

14000 

59.7 

68.5 

68.9 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

GB 

12000 

60.1 

69.2 

69.5 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB 

10000 

62.3 

72.1 

73.0 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GB 

9000 

62.5 

72.3 

73.2 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

8000 

65.1 

74.9 

75.8 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

7000 

66.1 

75.9 

76.8 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GS 

6000 

67.0 

76.8 

77.9 

78.5 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GB 

SOOO 

68.7 

78.9 

80.1 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

4500 

69.3 

79.4 

80.6 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

4000 

71.0 

81.3 

82.6 

83.4 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

3500 

71.2 

81.5 

82.9 

83.6 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GB 

3000 

72.4 

83.3 

84.8 

85.8 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GB 

2500 

72.7 

83.9 

85.3 

86.3 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

2000 

74.5 

85.9 

87.3 

88.3 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

1800 

74.7 

86.1 

87.5 

88.5 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

1500 

75.5 

87.3 

88.8 

89.8 

90.5 

90.5 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GB 

1200 

76.4 

89.1 

90.7 

91.8 

92.5 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

1000 

77.1 

90.2 

91.8 

93.2 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

900 

77.5 

91.2 

92.8 

94.2 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

800 

77.8 

91.9 

93.4 

94.9 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

700 

78.2 

92.7 

94.5 

96.0 

97.2 

97.3 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

600 

78.3 

92.9 

94.8 

96.2 

97.4 

97.6 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

500 

78.3 

93.2 

95.2 

96.7 

98.0 

98.1 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

400 

78.4 

93.3 

95.4 

96.9 

98.3 

98.4 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

300 

78.4 

93.3 

95.4 

96.9 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

78.4 

93.3 

95.4 

96.9 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

fX 

100 

78.4 

93.3 

95.4 

96.9 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

000 

78.4 

93.3 

95.4 

96.9 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUHBKR  OP  OBSERVATIONS  899 


D  -  2  -  31 


USAPBTAC/DS — 92/271  —  Page  212 


OFERKTIIIG  LOCKTIOII  ’A' 
USAFETAC,  ASHBVILLB  NC 


PERCEHTAGB  FRBQUBNCy  OF  OCCURREMCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITlf 
FNCM  HOURLy  C»SERVATIOHS 


STATICH  RUNaSR:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HCHTH: 

APR 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

BTATl^C 

MILES 

III 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

53.9 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

6E 

20000 

61.3 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

CE 

18000 

61.3 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GB 

16000 

61.3 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

14000 

61.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

12000 

62.8 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68,7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GE 

10000 

65.4 

71.1 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GB 

9000 

65.9 

71.6 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

OB 

8000 

67.6 

73.2 

73,8 

73,8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

7000 

68.2 

73.9 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB 

6000 

68.7 

74.6 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

5000 

69.9 

76.0 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GB 

4500 

70.3 

76.4 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

4000 

74.4 

81.0 

81.8 

81.8 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GB 

3500 

77.0 

83.6 

84.3 

84.3 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

3000 

80.4 

87.4 

88.4 

88.4 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88. 9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

2500 

83.3 

90.3 

91.6 

91,7 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GB 

2000 

85.3 

92.6 

93.9 

94.0 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

1800 

86.0 

93.2 

94.6 

94.7 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

1500 

86.7 

93.9 

95.2 

95.3 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

1200 

87.6 

95.6 

97.0 

97.1 

97.7 

97-7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

1000 

87,8 

96.4 

97.9 

98.0 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

900 

87.9 

96.6 

98.0 

98.1 

98.7 

98-7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

800 

87.9 

96.7 

98.1 

98.3 

98.9 

98.9 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

700 

87.9 

96.7 

98.1 

98.3 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

600 

88.0 

96.8 

98.2 

98.6 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

500 

88.1 

96.9 

98.4 

98.9 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

88.1 

96.9 

98.6 

99.0 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

88.1 

96.9 

98.6 

99.0 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

88.1 

96.9 

98.6 

99.0 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

88.1 

96.9 

98.6 

99.0 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

88.1 

96.9 

98.6 

99.0 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERKTIHG  lOCKTIOH  ‘A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  IK 


FERCERTAGB  PRBgUBNCy  OF  OCCUPREHCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITI 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  HOCOY  APB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

*  5 

HOMTH: 

APR 

HOURS: 

15-17 

ljsIXiIHG 

VISIBILITY  IN 

STAITITE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CBIL 

53.9 

58.2 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

GS 

20000 

64.3 

68.9 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69-7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

18000 

64.4 

69.0 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

6B 

16000 

64.4 

69.0 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GB 

14000 

64.4 

69.0 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GB 

12000 

64.9 

69.4 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GS 

lOOOO 

68.4 

73.2 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GB 

9000 

68.8 

73.6 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GB 

8000 

71.8 

76.6 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GS 

7000 

72.1 

77.0 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77,9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

OB 

6000 

72.6 

77.6 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GB 

5000 

75.3 

80.8 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GS 

4500 

75.9 

81.4 

82.3 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

CB 

4000 

80.0 

86.0 

87.2 

87.7 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

3500 

82.0 

88.0 

89.2 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

08 

3000 

84.4 

91.0 

92.3 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

2500 

85.6 

92.1 

93.6 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

2000 

87.1 

94.1 

95.7 

96.2 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

1800 

87.6 

94.7 

96.2 

96.8 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

08 

1500 

88.0 

95.2 

96.8 

97.3 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97,9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

1200 

88.8 

96.1 

97.8 

98.3 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

1000 

88.9 

96.2 

97.9 

98.4 

98.8 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

68 

900 

88.9 

96.2 

97.9 

98.4 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

08 

800 

88.9 

96.2 

97.9 

98.4 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99-0 

99-0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GS 

700 

88.9 

96.2 

98.0 

98.6 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

600 

88.9 

96.4 

98.2 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

500 

88.9 

96.4 

98.2 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

400 

89.0 

96.6 

98.3 

98.9 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

89.0 

96.6 

98.3 

98.9 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

89.0 

96.6 

98.3 

98.9 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

89.0 

96.6 

98.3 

98.9 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

89.0 

96.6 

98.3 

98.9 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  mmSER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPKIWTinG  IiOCXriOH  ’A*  PERCBirrAOB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  AS&KVILLB  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STKTIOIf 

mJHBEB: 

747810 

STKTlOlf  NAME: 

LST  TO  UTC:  + 

MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

APR  HOURS: 

OCT  81  - 

1  18-20 

SEP  91 

CXILING 

VISIBILITlf  III  STATUTB  MILES 

Ilf 

1  GS 

OB 

GE  GE 

GE 

GE  GE  GE  GE 

GS 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5  4 

3 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IfO 

CEIL 

58.3 

62.6 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

OB 

20000 

70.4 

75.3 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

OB 

IBOOO 

70.4 

75.3 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

OB 

16000 

70.6 

75.4 

76.2 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

OB 

14000 

71.2 

76.1 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77,1 

77.1 

OB 

12000 

72.2 

77.1 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

73.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

OB 

10000 

75.8 

81.3 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OB 

9000 

76.1 

81.7 

82.6 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

OB 

8000 

79.1 

84.7 

85.6 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

66.1 

GB 

7000 

80.0 

85.8 

86.8 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB 

6000 

80.1 

86.0 

87.0 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

5000 

80.9 

87.2 

88.6 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

CB 

4500 

80.9 

87.3 

88.7 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

4000 

83.0 

89.4 

90.9 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

3500 

83.6 

90.0 

91.4 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

3000 

85.0 

91.6 

93.1 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

2500 

85.7 

92.4 

94.2 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

2000 

86.8 

93.8 

95.6 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

1800 

86.8 

93.8 

95.6 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97,1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

1500 

86.9 

93.9 

95.8 

96.8 

97,1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

1200 

87.4 

94.7 

96.6 

97.6 

97.9 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1000 

87.6 

94.8 

96.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

900 

87.6 

94.8 

96.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

800 

87.6 

94.8 

96.7 

97.8 

98.2 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

700 

87.6 

94.8 

96.8 

98.0 

98.6 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

600 

87.6 

94.8 

96.8 

98.1 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

500 

87.6 

94.8 

96.8 

98.1 

98.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

400 

87.9 

95.1 

97.1 

98.4 

99-0 

99.1 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

87.9 

95.1 

97.1 

98.4 

99.1 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

200 

88.0 

95.2 

97.2 

98.6 

99.2 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

88.0 

95.2 

97.2 

98.6 

99.2 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

88.0 

95.2 

97.2 

98.6 

99.2 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPEMTIHG  UX»TION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/ VALDOSTA 

GA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HONTHs 

APR 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MXLBS 

HI 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

65.7 

72.1 

72.9 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE 

20000 

72.0 

78.8 

79-7 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80,2 

80.2 

GE 

18000 

72.0 

79.0 

79.9 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

16000 

72.0 

79.1 

80.0 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

as 

14000 

72.1 

79.2 

80.1 

80.4 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

as 

12000 

72.6 

79.8 

80.7 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

as 

10000 

74.4 

81.8 

82.7 

83.0 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

as 

9000 

75.0 

82.3 

83.2 

83.6 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GB 

8000 

76.9 

84.4 

85.3 

85.8 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB 

7000 

77.0 

84.9 

85.8 

86.2 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GE 

6000 

77.4 

85.3 

86.2 

86.7 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

5000 

79.1 

87.2 

88.4 

89.0 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

4500 

79.1 

87.2 

88.4 

89.0 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

4000 

80.6 

88.8 

90.2 

90.9 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

3500 

80.6 

88.8 

90.2 

90.9 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

3000 

81.7 

90.0 

91.6 

92.4 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

2500 

82.4 

91.2 

92.8 

93.7 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

2000 

83.4 

92.3 

93.9 

94.8 

95.4 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

1800 

83.4 

92.3 

93.9 

94.8 

95.4 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

1500 

83.6 

92.4 

94.0 

94.9 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

1200 

84.1 

93.0 

94.6 

95.7 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

1000 

84.2 

93.2 

94.8 

96.0 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97-3 

97.3 

GE 

900 

84.3 

93.3 

94.9 

96.1 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

800 

84.3 

93.8 

95.3 

96.8 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

as 

700 

84.4 

93.9 

95.6 

97.0 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98  .6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

as 

600 

84.4 

93.9 

95.7 

97.1 

98.3 

98.3 

98.7 

98-7 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

500 

84.4 

93.9 

95.8 

97.4 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99-0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

400 

84.7 

94.1 

96.0 

97.7 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

300 

84.8 

94.2 

96.1 

97.8 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

200 

84.9 

94.3 

96.2 

97.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

84 .9 

94.3 

96.2 

97.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

84.9 

94.3 

96.2 

97.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUmBR  OP  OBSBRVKTIOIIS  900 
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OPERATIHG  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRO)  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

1  GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

6E 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

53.7 

60.4 

62.0 

62.8 

63.3 

63.4 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

GE 

20000 

60.7 

68.0 

69.8 

70.7 

71.4 

71.5 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

GB 

IBOOO 

60.7 

68.0 

69.9 

70.8 

71.4 

71.5 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

GB 

16000 

60.7 

68.1 

69.9 

70.8 

71.5 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.1 

72.1 

GB 

14000 

61.0 

68.4 

70.2 

71.2 

71.8 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

GE 

12000 

61.6 

69.2 

71.0 

72.0 

72.6 

72.7 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

GB 

10000 

63.8 

71.7 

73.8 

74.7 

75.5 

75.6 

75.7 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

GB 

9000 

64.1 

72.1 

74.1 

75.1 

75.8 

75.9 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

GB 

8000 

66.1 

74.2 

76.3 

77.4 

78.1 

78.2 

78.4 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

GB 

7000 

66.7 

75.0 

77.1 

78.1 

78.9 

79.0 

79.2 

79.3 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

GE 

6000 

67.1 

75.5 

77.7 

78.8 

79.6 

79.7 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

GB 

5000 

68.7 

77.3 

79.8 

80.9 

81.7 

81.8 

82.1 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

GE 

4500 

68.9 

77.6 

80.1 

81.2 

82.1 

82.2 

82.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82. B 

GB 

4000 

71.1 

80.1 

82.7 

84.0 

84.9 

85.1 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

GB 

3500 

71.8 

80.8 

83.4 

84.7 

85.7 

85.8 

86.1 

86.2 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

GB 

3000 

73.6 

82.8 

85.6 

87.0 

88.1 

88.2 

88.5 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

GB 

2500 

74.4 

83.8 

86.7 

88.1 

89.2 

89.3 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

GB 

2000 

75.7 

85.3 

88.2 

89,7 

90.9 

91.0 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

GB 

1800 

75.9 

85.5 

88.5 

89.9 

91.1 

91.3 

91,6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92-0 

92,0 

GB 

ISOO 

76.3 

86.1 

89.1 

90.6 

91.8 

92.0 

92.3 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

GB 

1200 

77.0 

87.2 

90.2 

91.8 

93.1 

93.3 

93,7 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

GB 

1000 

77.3 

87.6 

90.7 

92.4 

93.9 

94.0 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

GB 

900 

77.5 

87.9 

91.0 

92.7 

94.3 

94.4 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

GB 

800 

77.6 

88.3 

91.5 

93,3 

95.0 

95.2 

95.6 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

GB 

700 

77.8 

88.5 

91.7 

93.7 

95.4 

95.6 

96.2 

96.3 

96.4 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

GB 

600 

77.9 

88.6 

92.0 

94.0 

95.7 

95.9 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97,1 

GB 

500 

78.0 

88.8 

92.3 

94.5 

96.5 

96.7 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97,8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

GB 

400 

78.1 

89.0 

92.6 

94.7 

96.7 

97.0 

97.8 

98.0 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

GB 

300 

78.1 

89.0 

92.6 

94.8 

96.9 

97.2 

98.0 

98.3 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

GB 

200 

78.2 

89.1 

92.7 

94.8 

97.0 

97.3 

98.1 

98.4 

98.5 

98.9 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

GB 

100 

78.2 

89.1 

92,7 

94.8 

97.0 

97.3 

98.1 

98.4 

98.5 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.9 

100,0 

GB 

000 

78.2 

89.1 

92.7 

94.8 

97.0 

97.3 

98.1 

98.4 

98.5 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7199 
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OPERKTIHC  lOCKTIOH  ’A"  PBRCSNTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FRSH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOII  NUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  HOCOY  AFB/VALDOSTA  GA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

HAY 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HD 

CEIL 

56.9 

64.3 

68.6 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB 

20000 

62.5 

72.2 

76.9 

78.8 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

6B 

18000 

62.5 

72.2 

76.9 

78.8 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

leooo 

62.5 

72.2 

76.9 

78.8 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

14000 

62.7 

72.8 

77.5 

79.5 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

12000 

63.1 

73.5 

78.4 

80.3 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

10000 

65.2 

75.9 

81.0 

82.9 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

9000 

65.2 

75.9 

81.0 

82.9 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

6E 

8000 

67.0 

78.3 

82.4 

85.4 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

65.9 

GB 

7000 

67.3 

78.7 

84.0 

85.9 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

tOOO 

67.6 

79.0 

84.3 

86.2 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

5000 

68.8 

80.4 

85.7 

87.8 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

86.4 

88.4 

88.4 

GB 

4500 

68.8 

80.4 

85.9 

88.2 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

4000 

69.2 

81.0 

86.5 

88.8 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.- 

•3 . 7 

C9.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

3500 

69.5 

81.5 

87.0 

89.5 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

'*.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

3000 

70.6 

82.9 

86.6 

91.1 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91  ,9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

2500 

70.8 

83.0 

88.7 

91.2 

91.9 

91.9 

92.^ 

92  0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

2000 

71.1 

83.3 

89.0 

91.5 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB 

1800 

71.3 

83-5 

89.4 

91.8 

92.6 

92.6 

9". 7 

92.7 

Q7.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

1500 

71-6 

B4-0 

89.6 

92.3 

93.2 

93.2 

93.3 

93,3 

93-3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93,4 

93.4 

cs 

1200 

72.8 

85.6 

91.4 

94.0 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

1000 

72.9 

86.1 

92.5 

95.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96,7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

900 

72.9 

86.3 

92.7 

95.5 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

800 

73.0 

86.5 

92.9 

95.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97-1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

700 

73.2 

86.7 

93.1 

95.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

600 

73.5 

87.1 

93.7 

96.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

500 

73.8 

87.3 

93.9 

96.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

400 

73.9 

87.5 

94.2 

97.2 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

300 

74.0 

87.6 

94.4 

97.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

GE 

200 

74.0 

87.6 

94.4 

97.4 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

GB 

100 

74.0 

87.6 

94.4 

97.4 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99-0 

99.4 

99.4 

99.4 

'  9.7 

99.7 

99.7 

100.0 

GB 

000 

74-0 

87.6 

94.4 

97.4 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  (SSERVATIOHS  930 
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OPBRATIIIO  LOCKTIOII  'A* 
USAF8TAC,  ASHEVIU£  HC 


PERCElfrAGE  FREQOKACY  C3F  OCCURAKNCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  OTC: 

+  5 

MONTH: 

HAY 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STAniTE 

MILES 

tn 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

FSKT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

42.3 

53.7 

59.0 

62.2 

63.4 

63.9 

64.1 

64.1 

64.2 

64.4 

64.5 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

6B 

20000 

45.4 

59.4 

65.8 

69.9 

71.5 

71.9 

72.2 

72.2 

72.3 

72.5 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

6B 

18000 

45.4 

59.4 

65.8 

69.9 

71.5 

71.9 

72.2 

72.2 

72.3 

72.5 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

6B 

16000 

45.4 

59.4 

65.8 

69.9 

71.5 

71-9 

72.2 

72.2 

72.3 

72.5 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

6B 

14000 

45.5 

59.7 

66.1 

70.2 

71.8 

72.3 

72.5 

72.5 

72.6 

72.8 

72.9 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

6B 

12000 

45.9 

60.4 

67.4 

71.5 

73.1 

73.5 

73.8 

73.8 

73.9 

74.1 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

6B 

10000 

47.2 

62.7 

70.1 

74.4 

76.5 

77-0 

77.2 

77.2 

77.3 

77.5 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GB 

9000 

47.3 

62.8 

70.2 

74.5 

76.6 

77.1 

77.3 

77.3 

77.4 

77.6 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

8000 

48.5 

64.4 

71.9 

76.2 

78.3 

78.8 

79.0 

79.0 

79.1 

79.4 

79.5 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

7000 

48.6 

64.8 

72.4 

76.7 

78.7 

79.2 

79.5 

79.5 

79.6 

79.8 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

6000 

48.6 

64.9 

72.7 

77.0 

79.0 

79.6 

79.8 

79.8 

79.9 

80.1 

80.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

5000 

49.2 

65.8 

73.5 

77.8 

79.9 

80.5 

80.8 

80.8 

80.9 

81.1 

81.2 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

4500 

49.2 

65.8 

73.5 

78.1 

80.3 

81.0 

81.2 

81.2 

81.3 

81.5 

81.6 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

4000 

49.8 

66.3 

74.3 

78.9 

81.5 

82.2 

82.4 

82.4 

82.5 

82.7 

82.8 

82.9 

83.0 

83.0 

83,0 

83.0 

GB 

3500 

50.1 

66.7 

74.8 

79.5 

82.0 

82.7 

82.9 

82.9 

83.0 

83.2 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GB 

3000 

51.3 

68.0 

76.2 

81.1 

83.7 

84.4 

84.6 

84.6 

84.7 

84.9 

85.1 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

2500 

51.3 

68.0 

76.2 

81.1 

83.7 

84.4 

84.6 

84.6 

84.7 

84.9 

85.1 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

2000 

51.6 

68.8 

77.1 

82.3 

84.8 

85.6 

85.8 

85.8 

85.9 

86.1 

86.2 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

1800 

51.6 

68.8 

77.1 

82.3 

84.9 

85.7 

85.9 

85.9 

86.0 

86.3 

86.5 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86,7 

GB 

1500 

52.0 

69.2 

77.5 

82.7 

85.4 

86.1 

86.3 

86.3 

86.5 

86.8 

86.9 

87-0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

1200 

52.5 

70.3 

79.1 

84.5 

87.4 

88.2 

88.4 

88.4 

88.5 

88.8 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

1000 

53.0 

71.2 

80.3 

85.9 

88.9 

89.7 

90.0 

90.0 

90.1 

90.6 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

900 

53.0 

71.3 

80.4 

86.1 

89.1 

89.9 

90.2 

90.2 

90.3 

90.9 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

800 

53.0 

71.3 

80.4 

86.2 

89.2 

90.0 

90-3 

90.3 

90.4 

91.0 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

700 

53.1 

71.5 

80.6 

86.6 

89.6 

90.3 

90.6 

90.9 

91.0 

91.5 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

600 

53.1 

71.5 

81.1 

87.3 

90.6 

91.4 

91.7 

91.9 

92.0 

92.6 

92.7 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

500 

53.4 

71.9 

81.5 

87.7 

91.3 

92  .0 

92.6 

92.8 

92.9 

93.4 

93.5 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

400 

53.8 

72.5 

82.3 

89.1 

92.7 

93.4 

94.0 

94.2 

94.3 

94.9 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

300 

54.1 

72.8 

82.6 

89.5 

93.1 

94.1 

94.8 

95.1 

95.2 

96.0 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

GB 

200 

54.2 

72.9 

82.7 

89.9 

94.0 

94.9 

96.0 

96.5 

96.6 

97.7 

98.4 

98.5 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

GB 

100 

54.2 

72.9 

82.7 

89.9 

94.0 

94.9 

96.0 

96.5 

96.6 

97.7 

98.4 

98.5 

98.9 

98.9 

99.8 

99.9 

GB 

000 

54.2 

72.9 

82.7 

89.9 

94.0 

94.9 

96.0 

96.5 

96.6 

97.7 

98.4 

98.5 

98.9 

98.9 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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CPKRKrUIG  LOCATIOR  ’A* 
USAFEEAC,  ASBBVILLB  RC 


FEKCENTAGS  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 


SIKTIOR  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  06-08 


CSn.ING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

IK) 

CBIL 

28.4 

43.2 

48.1 

52.4 

54.8 

55.3 

55.4 

55.6 

55.7 

56.1 

56.3 

56.3 

56.6 

56.6 

56.6 

56.9 

GB 

20000 

30.8 

48.2 

54.6 

59.5 

62.3 

63.1 

63.2 

63.4 

63.5 

64.0 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.7 

GE 

18000 

30.8 

48.2 

54.6 

59.5 

62.3 

63.1 

63.2 

63.4 

63.5 

64.0 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.7 

GB 

16000 

30.8 

48.2 

54.6 

59.5 

62.3 

63.1 

63.2 

63.4 

63.5 

64.0 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.7 

GB 

14000 

31.2 

49.0 

55.7 

60.6 

63.4 

64.3 

64.4 

64.6 

64.7 

65.2 

65.4 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.9 

GE 

12000 

31.9 

50.3 

57.1 

62.2 

65.2 

66.0 

66.1 

66.3 

66.5 

66.9 

67.1 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.6 

GB 

10000 

33.5 

52.7 

60.2 

65.7 

69.4 

70.2 

70.3 

70.5 

70.6 

71.1 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.8 

GB 

9000 

33.8 

53.1 

60.6 

66.1 

69.8 

70.6 

70.8 

71.0 

71.1 

71.5 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

72.3 

GB 

8000 

35.5 

55.8 

63.8 

69.8 

73.7 

74.5 

74.6 

74.9 

75.1 

75.5 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

76.2 

GB 

7000 

35.8 

56.5 

64.6 

70.8 

74.6 

75.5 

75.6 

75.9 

76.0 

76.5 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

77.2 

GB 

6000 

36.1 

56.8 

64.9 

71.1 

74.9 

75.8 

75.9 

76.2 

76.3 

76.8 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.5 

6B 

SOOO 

37.0 

57.8 

66.0 

72.3 

76.2 

77.3 

77.5 

77.8 

78.0 

78.4 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

79.1 

GB 

4500 

37.0 

57.8 

66.0 

72.3 

76.2 

77.3 

77.5 

77.8 

78.0 

78.4 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

79.1 

GE 

4000 

37.4 

58.4 

67.0 

73.2 

77.4 

78.6 

78.8 

79.2 

79.5 

79.9 

80.1 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.6 

GB 

3500 

37.6 

58.7 

67.3 

73.7 

78.0 

79.1 

79.4 

79.8 

80.1 

80.5 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.3 

GE 

3000 

37.7 

59.0 

67.8 

74.2 

78.6 

79.8 

80.0 

80.5 

80.9 

81.3 

81.5 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

82.0 

GB 

2500 

37.8 

59.4 

68.2 

74.5 

78.9 

80.1 

80.3 

80.9 

81.2 

81.6 

81.8 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.4 

GB 

2000 

37.8 

59.8 

68.6 

75.2 

79.6 

80.8 

81.0 

81.5 

81.8 

82.3 

82.5 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

83.0 

GB 

1800 

38.2 

60.1 

68.9 

75.5 

79.9 

81.1 

81.3 

81.8 

82.2 

82.6 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.3 

GB 

1500 

38.5 

60.4 

69.4 

75.9 

80.3 

81.5 

81.7 

82.3 

82.6 

83.0 

83.2 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.8 

GB 

1200 

39.2 

61.6 

70.9 

77.6 

82.2 

83.3 

83.5 

84.1 

84.4 

84.8 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.6 

GB 

1000 

39.4 

61.8 

71.3 

78.2 

82.8 

84.0 

84.2 

84.8 

85.2 

85.6 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.3 

GS 

900 

39.6 

62.3 

71.8 

78.7 

83.4 

84.8 

85.1 

85.7 

86.0 

86.5 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.2 

GB 

800 

40.0 

63.0 

72.9 

79.8 

84.5 

85.9 

86.1 

86.8 

87.1 

87.5 

87.7 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

ee.3 

GB 

700 

40.3 

63.7 

73.8 

80.8 

85.6 

87.0 

87.2 

87.8 

88.2 

88.6 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.4 

GB 

600 

40.4 

63.8 

73-9 

81.1 

86.5 

88.0 

88.2 

88.9 

89.2 

89.7 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.4 

GB 

500 

40.8 

64.5 

74.8 

82.3 

87.7 

89.2 

89.9 

91.1 

91.4 

91.8 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.6 

GB 

400 

40.9 

64.9 

75.6 

83.1 

88.8 

90.3 

91.0 

92.3 

92.7 

93.1 

93.3 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.9 

GE 

300 

40.9 

65.1 

75.7 

83.3 

89.2 

91.0 

91.8 

93.7 

94.1 

94.8 

95.3 

95.4 

96.1 

96.3 

96.3 

96.8 

GS 

200 

40.9 

65.1 

75.7 

83.3 

89.4 

91.2 

92.2 

94.1 

94.5 

95.5 

96.0 

96.2 

98.0 

98.2 

98.5 

99.5 

GB 

100 

40.9 

65.1 

75.7 

83.3 

89.4 

91.2 

92.2 

94.1 

94.5 

95.5 

96.0 

96.2 

98.0 

98.3 

98.8 

99.8 

OR 

000 

40.9 

65.1 

75.7 

83.3 

89.4 

91.2 

92.2 

94.1 

94.5 

95.5 

96.0 

96.2 

98.0 

98.3 

98.8 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  ’A’ 
USAFETAC.  ASBEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 

sranoi  NUffiER:  747810  STATION  NAME:  HOOOY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAY  HOURS:  09-11 


CBILIIIG 

III 

FBBX 

GS 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

srATtfTB 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

no 

cBn. 

48.0 

55.1 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

GE 

20000 

55.6 

64.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GB 

18000 

55.7 

64.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GB 

16000 

55.7 

64.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

GB 

14000 

56.1 

65.6 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GB 

12000 

56.8 

66.2 

67.4 

67.5 

67.5 

67  -5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

GE 

10000 

58.9 

69.4 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

9000 

59.4 

70.0 

71.5 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

8000 

61.7 

73.7 

75.3 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GB 

7000 

62.6 

74.6 

76.5 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

6000 

62.7 

74.7 

76.6 

76.9 

76,9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

5000 

63.9 

76.1 

78.0 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB 

4500 

63.9 

76.1 

78.0 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB 

4000 

65.2 

77.8 

79.7 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

3500 

65.5 

78.2 

80.1 

80.5 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

81.0 

81. 0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

3000 

68.7 

83.1 

85.2 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

2500 

69.8 

84.6 

86.8 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

2000 

71-6 

87.5 

89.7 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

1800 

72.0 

88.3 

90.4 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

1500 

72.9 

89.9 

92.0 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93-2 

93.2 

93.2 

93-2 

93.2 

93.2 

GB 

1200 

74.0 

91.5 

93,9 

94.6 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

1000 

74-7 

92.4 

94.7 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

900 

74.9 

92.9 

95.6 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

800 

75.1 

93.2 

96.2 

97.2 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

700 

75.1 

93.3 

96.5 

97.7 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98. 7 

98-7 

98.7 

98.7 

98-7 

98.7 

98.7 

GB 

600 

75.2 

93.4 

96.7 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

500 

75.3 

93.5 

96.8 

98.4 

98.8 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

400 

75.3 

93.7 

96.9 

98.5 

98.9 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

75.3 

93.7 

96.9 

98.5 

98.9 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

75.3 

93.7 

96.9 

98.5 

98.9 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

75.3 

93.7 

96.9 

98.5 

98.9 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

75.3 

93.7 

96.9 

98.5 

98.9 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  40 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  221 


OPERATIRG  lOCATIOH  'A'  PBRCBHTAGB  FRBQUKHCY  OF  OCCUKRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

PBRIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTO 

MILBS 

III 

GB 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

44.6 

48.9 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

6B 

20000 

54.0 

60.0 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

GS 

18000 

54.0 

60.2 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

GB 

16000 

54.0 

60.2 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

GS 

14000 

54.9 

61.3 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

GB 

12000 

55.7 

62.0 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GB 

10000 

58.1 

65.2 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GB 

9000 

58.5 

65.6 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GB 

8000 

60.6 

68.3 

69.0 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

08 

7000 

61.5 

69.2 

70.0 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GB 

6000 

61.5 

69.2 

70.0 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GB 

5000 

62.9 

71.0 

71.7 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

08 

4500 

63.2 

71.3 

72.0 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GS 

4000 

67.8 

76.0 

76.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

3500 

71.3 

80.3 

81.3 

81.5 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

3000 

80.0 

90.6 

92.2 

92.5 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

2500 

82.5 

93.3 

94.8 

95.4 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

2000 

83.8 

94.7 

96.2 

96.8 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97-5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

1600 

84.1 

95.1 

96.6 

97.1 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1500 

84.3 

95.4 

96.9 

97.4 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

1200 

84.6 

95.8 

97.4 

98.0 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1000 

84.8 

96.0 

97.8 

98.4 

99-0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

900 

84.9 

96.1 

98.0 

98.5 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

800 

84.9 

96.2 

98.1 

98.6 

99.4 

99.6 

99.7 

99-7 

99-7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

84.9 

96.2 

98.1 

98.6 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

84.9 

96.2 

98.1 

98.6 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

84.9 

96.2 

98.1 

98.6 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

84.9 

96.2 

98.1 

98.6 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

84.9 

96.2 

98.1 

98.6 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

84.9 

96.2 

98.1 

98.6 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

84.9 

96.2 

98.1 

98.6 

99.4 

99-7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

84.9 

96.2 

98.1 

98.6 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFKRATIHG  LOCATION  ’A' 
USAFEXAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  IfPC: 

♦  5 

HCtnS: 

MAY 

BOUBS: 

15-17 

CBILING 

VISIBILITY  IH 

STAniTE 

MILES 

IH  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

49.5 

52.7 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

6B 

20000 

62.3 

66.8 

67.7 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GE 

18000 

62.5 

67.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

66.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GE 

leooo 

62.5 

67.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GE 

14000 

63.5 

68.6 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GE 

12000 

65.1 

70.2 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GB 

10000 

67.5 

73.4 

74.6 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

9000 

68.1 

74.0 

75.2 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

6B 

8000 

71.6 

78.1 

79.8 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

60.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

6B 

7000 

72.9 

79.5 

81.2 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

6000 

72.9 

79.6 

81.3 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

SOOO 

75.4 

82.5 

84.4 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.6 

84.8 

GB 

4500 

75.8 

82.9 

84.8 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

4000 

78.0 

85.4 

87.4 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

3500 

80.2 

88.0 

90.5 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

3000 

85.3 

93.9 

96.5 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

2500 

86.2 

94.9 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

2000 

86a5 

95.4 

98.1 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1800 

88.5 

95.4 

98.1 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1500 

87.0 

95.9 

98.6 

99.1 

99.2 

99.2 

99,5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1200 

87.0 

95.9 

98.6 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1000 

87.0 

95.9 

98.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

900 

87.0 

95.9 

98.6 

99.2 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

800 

87.0 

95.9 

98.6 

99.4 

99,5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

87.0 

95.9 

98.6 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

87.0 

95.9 

98.6 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

87.0 

95.9 

98.6 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

87.0 

95.9 

98.6 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

87.0 

95.9 

98.6 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

87.0 

95.9 

98.6 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

87.0 

95.9 

98.6 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

87.0 

95.9 

98.6 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPBRKriHG  UXUVFIOH  *A'  PBRCBirEAGB  PRBgUEMCY  OF  OCCURRERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


smioii  mmBBR: 

747810 

STATION  NAHE:  MOODY  AFB/VAUX3STA  GA 

PBRICX) 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MOlfFB: 

MAY 

HOURS: 

18-20 

CSILING 

VISIBILITY  IN 

STAIUTE 

MILES 

Ilf 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

50.3 

53.9 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.1 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

OB 

20000 

65.1 

70.0 

71.1 

71.1 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71-5 

71.5 

GB 

18000 

65.6 

70.5 

71.6 

71.6 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

16000 

65.6 

70.5 

71.6 

71.6 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

14000 

68.1 

73.1 

74.2 

74.2 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GE 

12000 

69.6 

74.9 

76.0 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76-5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

10000 

74.5 

80.8 

81.9 

81.9 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

9000 

74.9 

81.2 

82.4 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GB 

8000 

77.7 

84.5 

86.2 

86.7 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

7000 

78.2 

84.9 

86.7 

87.1 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87. 6 

87.6 

87.6 

GB 

6000 

78.3 

85.1 

86.8 

87.2 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

5000 

81.3 

88.3 

90.2 

90.6 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

4500 

81.4 

88.4 

90.3 

90.9 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

4000 

83.5 

91.0 

93.1 

93.9 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

3500 

84.2 

91.8 

94.0 

94.7 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

3000 

85.5 

93.1 

95.5 

96.3 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

2500 

86.0 

93.8 

96.1 

97.2 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

2000 

86.1 

94.2 

96.6 

97.6 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1800 

86.1 

94.2 

96.6 

97.6 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1500 

86.3 

94.4 

96.8 

97.8 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1200 

86.6 

94.6 

97.1 

98.2 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1000 

86.7 

94.7 

97.2 

98.4 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

900 

86.7 

94.7 

97.2 

98.4 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

800 

86.8 

94.8 

97.3 

98.5 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

700 

86.8 

94.8 

97.3 

98.5 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

86.8 

94.8 

97.3 

98.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

86.8 

94.8 

97.3 

98.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

86.9 

94.9 

97.4 

98.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

86.9 

94.9 

97.4 

98.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

200 

86.9 

94.9 

97.4 

98.6 

99.6 

99,7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

86.9 

94.9 

97.4 

98.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

86.9 

94.9 

97.4 

98.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RWBBR  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATIHG  IiOCKTIOH  ’A’  PERCEHTAGB  FBEQUEHCY  OF  OCCURBBNCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBXAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HIMBBR: 

747810 

STATION  NAME:  HOOOY  AFB/VALDOSTA 

GA 

PERIOD 

(3F  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LCT 

TO  urc! 

+  5 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

21-23 

CEILinO 

VISIBILITY  III  STATtfTB 

MILES 

in 

1  GB 

GB 

GB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

OB 

GB 

FEET 

1  ’ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

58.5 

62.3 

63.7 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

OB 

20000 

68.6 

73.4 

75.3 

75-5 

75.5 

75-6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

OB 

18000 

68.7 

73.5 

75.4 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

OB 

16000 

68.7 

73.5 

75.4 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75-8 

75.8 

75.8 

75.8 

75-8 

75.8 

75.8 

OB 

14000 

69.6 

74.8 

76.7 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

OB 

12000 

71.0 

76.3 

78.2 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78-6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB 

10000 

73.1 

79.1 

81.1 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

OB 

9000 

73.1 

79.1 

81.2 

81.4 

81.5 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OB 

0000 

75.8 

83.1 

85.7 

85.9 

86.2 

86.3 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

OB 

7000 

76.3 

83.7 

86.3 

86.6 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

OB 

6000 

76.7 

84.0 

86.7 

86.9 

07.2 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

6R 

SOOO 

78.7 

86.0 

88.7 

88.9 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OB 

4500 

78.7 

86.0 

88.8 

89.0 

89.4 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

OB 

4000 

80.4 

88.1 

91.5 

91.8 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92-7 

OB 

3500 

80.9 

88.6 

92.0 

92.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

3000 

82.8 

90.9 

94.3 

94.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

2500 

83.0 

91.1 

94.7 

95.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96-6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OB 

2000 

83.7 

91.7 

95.4 

95.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97-2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

1800 

83-7 

91.8 

95.5 

95.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

1500 

84.2 

92.6 

96.2 

96.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

1200 

84.3 

92.9 

96.6 

97.2 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

1000 

84.4 

93.0 

96.7 

97-3 

98-7 

98.8 

98.8 

99-0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

900 

84.5 

93.2 

96.9 

97.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

800 

84.8 

93.5 

97.2 

97.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

700 

84.8 

93.5 

97-2 

97.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

600 

84.8 

93.5 

97.2 

97.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

500 

84.8 

93.5 

97.2 

97.8 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

400 

84.9 

93.7 

97.3 

98.0 

99.6 

99.7 

99.7 

99-9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

84.9 

93.7 

97.3 

98.0 

99.6 

99.7 

99-7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

84.9 

93-7 

97.3 

98.0 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

84.9 

93-7 

97-3 

98.0 

99.6 

99.7 

99.7 

99-9 

99-9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

84.9 

93.7 

97.3 

98.0 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  mxmR  or  OBSKRVAnCHS  930 
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OPBfWTIHG  UXKnOK  ’A’ 
UBAFBXAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCRHTKGE  FREQUEHCY  OF  OCCUFRERCE  OF  CBItlHG  VERSUS  VISIBILITY 
FK)H  HOURLY  OBSERVATIOns 

SXKTIOR  mnOKR:  747810  STXTIOR  l«HE:  MOODY  IkFB/VRLOOSTR  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  *  5  MOHTB:  MAY  BOURS:  ALL 


CBILnO 

in 

FEET 

1  GB 

1 

GB 

6 

GB 

5 

GS 

4 

VISIBILITY  IN  STKTUTB 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

6E 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

6E 

3/8 

GB 

1/4 

6E 

0 

IK> 

CBIL 

47.3 

54.2 

56.5 

57.6 

58.1 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

GB 

20000 

55.5 

64.3 

67.2 

68.6 

69.3 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

6E 

18000 

55.6 

64.5 

67.4 

68.8 

69.4 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GS 

16000 

55.6 

64.5 

67.4 

68.8 

69.4 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

GS 

14000 

56.5 

65.6 

68.5 

70.0 

70.6 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

12000 

57.4 

66.8 

69.8 

71.3 

71.9 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

10000 

59.8 

69.9 

73.2 

74.7 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GS 

9000 

60.0 

70.2 

73.5 

75.1 

75.9 

76,1 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

GB 

8000 

62.3 

73.3 

76.9 

78.6 

79.5 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

7000 

62.9 

74.0 

77.7 

79.4 

80.3 

80.5 

80.6 

80.6 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

6000 

63.1 

74.2 

77.9 

79.6 

80.6 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

CD 

81.1 

81.1 

GB 

5000 

64.7 

76.0 

79.8 

81.6 

82.5 

82.7 

82.8 

82.8 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

4500 

64.8 

76.1 

79.9 

81.8 

82.7 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

GB 

4000 

66.4 

78.0 

82.0 

83.9 

85.1 

85.3 

85.4 

85.5 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

GB 

3500 

67.4 

79.2 

83.4 

85.3 

86.6 

86.8 

86.9 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

GB 

3000 

70.2 

82.7 

87.0 

89.0 

90.4 

90.6 

90.7 

90.8 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

a 

2500 

70.9 

83.5 

87.9 

90.0 

91.3 

91.6 

91.7 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GB 

2000 

71.5 

84.4 

88.8 

91.0 

92.3 

92.6 

92.7 

92.8 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

1800 

71.7 

84.7 

89.1 

91.2 

92.6 

92.8 

93.0 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

1500 

72.1 

85.2 

89.7 

91.8 

93.2 

93.5 

93.6 

93.7 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

1200 

72.6 

86.0 

90.6 

92.9 

94.4 

94.6 

94.7 

94.8 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

OB 

1000 

72.9 

86.4 

91.1 

93.5 

95.0 

95.3 

95.5 

95.6 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

GB 

900 

72.9 

86.6 

91.4 

93.8 

95.3 

95.7 

95.8 

95.9 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

800 

73.1 

86.8 

91.7 

94.2 

95.7 

96.1 

96.2 

96.3 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

CT 

700 

73.2 

87.0 

91.9 

94.4 

96.0 

96.4 

96.5 

96.7 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

GS 

600 

73.2 

87.0 

92.1 

94.7 

96.4 

96.8 

96.9 

97.1 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

GB 

500 

73.3 

87.2 

92.3 

94.9 

96.7 

97.1 

97.4 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

400 

73.4 

87.4 

92.5 

95.3 

97.1 

97.5 

97.8 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

300 

73.5 

87.5 

92.6 

95.4 

97.2 

97.7 

98.0 

98.4 

98.5 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

GB 

200 

73.5 

87.5 

92.6 

95.5 

97.4 

97.8 

98.2 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.8 

GB 

100 

73.5 

87.5 

92.6 

95.5 

97.4 

97.8 

98.2 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

GB 

000 

73.5 

87.5 

92.6 

95.5 

97.4 

97.8 

98.2 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  7440 
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OPERATIHQ  LOCJVTIOn  'A*  PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  CfflSERVATIOHS 


SXKnOR  NUMBER:  747810  SIATIOH  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MOHTB: 

JUIf 

BOORS: 

00-02 

CEILIMG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

PER 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CSIL 

47.7 

59.8 

66.1 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

20000 

52.3 

66.7 

73.8 

76.7 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

18000 

52.3 

66.7 

73.8 

76.7 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OB 

16000 

52.3 

66.7 

73.8 

76.7 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OB 

14000 

52.8 

67.1 

74.2 

77.1 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GB 

12000 

53.6 

68.2 

75.3 

78.2 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

10000 

55.4 

70.6 

78.2 

81.3 

82.0 

82.1 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

9000 

55.7 

70.8 

78.4 

81.6 

82.2 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OB 

8000 

57.0 

72.7 

80.6 

84.0 

84.7 

84.8 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GB 

7000 

57.7 

73.4 

81.3 

84.8 

85.4 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

6000 

58.1 

73.9 

81.9 

85.6 

86.2 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

5000 

59.3 

75.4 

83.4 

87.3 

88.0 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

4500 

59.6 

75.8 

83.8 

87,7 

88.3 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

BB.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

4000 

60.3 

77.0 

85.1 

89.2 

90.3 

90.4 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GB 

3500 

60.8 

77.4 

85.6 

89.7 

90.8 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

3000 

61.7 

78.7 

87.1 

91.2 

92.7 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

2500 

61.7 

78.7 

87.1 

91.2 

92.7 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

2000 

62.0 

79.3 

87.8 

91.9 

93.4 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

1800 

62.0 

79.3 

87.8 

91.9 

93.4 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

1500 

62.0 

79.3 

87.8 

92.0 

93.6 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

1200 

62.0 

79.4 

88.1 

92.4 

94.2 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

1000 

62.0 

79.6 

88.2 

92.6 

94.6 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

900 

62.3 

79.9 

88.7 

93.0 

95.0 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

800 

62.3 

79.9 

88.7 

93.0 

95.1 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

700 

62.3 

80.0 

88.9 

93.3 

95.6 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

600 

62.8 

80.6 

89.4 

93.9 

96.1 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

500 

63.4 

81.3 

90.2 

94.9 

97.2 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

400 

63.4 

81.3 

90.4 

95.2 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

300 

63.4 

81.4 

90.6 

95.4 

98.0 

98.1 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

200 

63.4 

81.4 

90.6 

95.4 

98.0 

98.1 

98.6 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

GB 

100 

63.4 

81.4 

90.6 

95.4 

98.0 

98.1 

98.6 

98.8 

98.8 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

000 

63.4 

81.4 

90.6 

95.4 

98.0 

98.1 

98.6 

98.8 

98.8 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIOMS  900 
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CPERKTIHG  UXATIOM  *A’ 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALD06TA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


CBILIHG 

IN 

FEET  1 

GB 

7 

GS 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

30.7 

43.8 

53.4 

58.6 

61.4 

61.8 

62.7 

62.8 

62.8 

62.9 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GB 

20000 

34.8 

49.2 

59.7 

65.4 

68.7 

69.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

GB 

18000 

34.8 

49.2 

59.7 

65.4 

68.7 

69.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

G8 

16000 

34.8 

49.2 

59.7 

65.4 

68.7 

69.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

GB 

14000 

35.1 

49.6 

60.0 

65.9 

69.1 

69.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.7 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

OE 

12000 

35.9 

50.8 

61.2 

67.1 

70.3 

70.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

GE 

10000 

37.2 

53.2 

63.8 

70.1 

73.9 

74.3 

75.4 

75.6 

75.6 

75.7 

75.8 

75.8 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

GB 

9000 

37.7 

53.7 

64.2 

70.6 

74.3 

74.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

76.4 

76.4 

76.6 

76.6 

GB 

8000 

38.9 

55.3 

66.4 

73.3 

77.2 

77,7 

78.8 

78,9 

78.9 

79.0 

79.1 

79.1 

79-3 

79.3 

79.4 

79.4 

GB 

7000 

39.4 

55.9 

67.0 

73.9 

77.8 

78.2 

79.3 

79.4 

79.4 

79.6 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

GB 

6000 

39.8 

56.2 

67.3 

74.3 

78.2 

78.7 

"j.e 

79.9 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

GB 

5000 

40.6 

57.6 

68.9 

76.0 

80.2 

of  .  / 

81.8 

81.9 

81.9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

GB 

4500 

40.6 

57.6 

69.0 

76.1 

80  ■ 

vj.a 

81.9 

82.0 

82.0 

82.1 

82.2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

GB 

4000 

41.4 

58.7 

70.3 

77.8 

82.6 

83.8 

83.9 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

GB 

3500 

41.7 

59.0 

70.7 

78.1 

Q2.4 

82.9 

84.1 

84.2 

84.2 

84.3 

84.4 

84.4 

84.7 

84,7 

84.8 

84.8 

GB 

3000 

42.8 

60.6 

72.4 

80.0 

84.7 

85.1 

86.3 

86.4 

86.4 

86.6 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

GB 

2500 

42.9 

60.8 

72.9 

80.4 

85.1 

85.6 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

2000 

43.0 

61.3 

73.7 

81.3 

86.1 

86.6 

87.8 

87.9 

87.9 

88.0 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

GB 

1800 

43.0 

61.3 

73  3 

81.4 

86.2 

86.7 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

GB 

1500 

43.1 

61.7 

74.1 

81.8 

86.6 

87.0 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

GE 

1200 

43.1 

62.0 

74.6 

82.3 

87.3 

87.8 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.3 

89.3 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

GB 

1000 

43.2 

62.4 

75.0 

82.8 

88.0 

88.4 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90,1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

GB 

900 

43.3 

62.6 

75.2 

83.2 

88.4 

88.9 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

GB 

800 

43.4 

62.7 

75.4 

83.4 

88.8 

89.2 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

CT 

700 

43.6 

62.9 

75.7 

83.7 

89.1 

89.6 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

GB 

600 

43.7 

63.1 

76.0 

84.3 

90.2 

90.7 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

GB 

500 

44.2 

63.8 

76.8 

85.1 

91.3 

91.8 

93.4 

93.6 

93.6 

93-7 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

GB 

400 

^4.3 

64.0 

77.2 

85.6 

92.4 

92.9 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

GB 

300 

44.3 

64.2 

77.6 

85.9 

93.0 

93.4 

95.3 

95.4 

95.4 

95.8 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.4 

GB 

200 

44.3 

64.2 

77.7 

86.0 

93.2 

93.7 

96.0 

96.2 

96.2 

96.7 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.7 

97.8 

GS 

100 

44.3 

64.2 

77.7 

86.0 

93.2 

93.7 

96.0 

96.2 

96.2 

97.0 

97.6 

97.6 

97.8 

98.0 

99.0 

99.7 

GB 

000 

44.3 

64.2 

77.7 

86.0 

93.2 

93.7 

96.0 

96.2 

96.2 

97.0 

97.6 

97.6 

97.8 

98.0 

99.0 

100.0 

rCriM.  NUMBER  OF  GBSERVATIORS  900 
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ofkratihg  uxatioh  ’a* 

USAFKDU;.  ASHSVILLB  HC 


PERCBNTAGB  FREQUERCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTE 

MILBS 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

6E 

VEBT  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CSIL 

15.3 

32.1 

40.1 

44.2 

49.1 

49.7 

50.7 

51.8 

51.9 

52.8 

53.1 

53.1 

53.9 

53.9 

54.1 

54.2 

OB 

20000 

18.4 

37.1 

46.6 

51.7 

57.1 

57.8 

58.8 

60.3 

60.4 

61.3 

61.7 

61.7 

62.4 

62.4 

62.7 

62.8 

6B 

18000 

18.4 

37.1 

46.6 

51.7 

57.1 

57.8 

58.8 

60.3 

60.4 

61.3 

61.7 

61.7 

62.4 

62.4 

62.7 

62.8 

GE 

16000 

18.4 

37.1 

46.6 

51.7 

57.1 

57.8 

58.8 

60.3 

60.4 

61.3 

61.7 

61.7 

62.4 

62.4 

62.7 

62.8 

GB 

14000 

19.1 

37.9 

47.3 

52.4 

57.9 

58.7 

59.7 

61.2 

61.3 

62.2 

62.6 

62.6 

63.3 

63.3 

63.6 

63.7 

GB 

12000 

20.6 

39.4 

49.1 

54.2 

59.8 

60.6 

61.6 

63.1 

63.2 

64.1 

64.4 

64.4 

65.2 

65.2 

65.4 

65.6 

GB 

10000 

22.6 

42.6 

53.0 

58.4 

64.4 

65.2 

66.3 

68.0 

68.2 

69.2 

69.6 

69.6 

70.3 

70.3 

70.6 

70.7 

GB 

9000 

22.9 

42.9 

53.4 

58.9 

64.9 

65.7 

66.8 

68.4 

68.7 

69.7 

70.0 

70.0 

70.8 

70.8 

71.0 

71.1 

GB 

8000 

23.8 

44.8 

55.6 

61.1 

67.4 

68.3 

69.4 

71.1 

71.3 

72.6 

72.9 

72.9 

73.7 

73.7 

73.9 

74.0 

GE 

7000 

24.3 

45.4 

56.2 

61.8 

68.1 

69.0 

70.1 

71.8 

72.0 

73.2 

73.6 

73.6 

74.3 

74.3 

74.6 

74.7 

GB 

6000 

24.7 

45.8 

56.6 

62.2 

68.7 

69.6 

70.7 

72.3 

72.6 

73.8 

74.1 

74.1 

74.9 

74.9 

75.1 

75.2 

68 

SOOO 

25.8 

47.2 

58.1 

64.0 

70.4 

71.3 

72.4 

74.1 

74.3 

75.6 

76.0 

76.0 

76.8 

76.8 

77.0 

77.1 

GB 

4S00 

25.8 

47.3 

58.2 

64.1 

70.6 

71.4 

72.6 

74.2 

74.4 

75.7 

76.1 

76.1 

76.9 

76.9 

77.1 

77.2 

OB 

4000 

26.9 

48.8 

59.7 

65.8 

72.4 

73.3 

74.6 

76.2 

76.4 

77.7 

78.1 

78.1 

78.9 

78.9 

79.1 

79.2 

GB 

3500 

27.1 

49.1 

60.0 

66.1 

72.8 

73.7 

74.9 

76.7 

76.9 

78.1 

78.6 

78.6 

79.3 

79.3 

79.6 

79.7 

GB 

3000 

28.2 

50.6 

61.7 

67.9 

74.7 

75.6 

76.9 

78.7 

78.9 

80.1 

80.6 

80.6 

81.3 

81.3 

81.6 

81.7 

GE 

2500 

28.8 

51.2 

62.3 

68.6 

75.3 

76.2 

77.6 

79.3 

79.6 

80.8 

81.2 

81.2 

82.0 

82.0 

82.2 

82.3 

GB 

2000 

28.9 

51.4 

62.7 

68.9 

75.8 

76.7 

78,2 

80.0 

80.2 

81.4 

81.9 

81.9 

82.7 

82.7 

82.9 

83,0 

GB 

1800 

29.0 

91.6 

62.8 

69.0 

76.0 

76.9 

78.4 

80.2 

80.4 

81.7 

82.1 

82.1 

82.9 

82.9 

83.1 

83.2 

GE 

1500 

29.1 

51.9 

63.1 

69.3 

76.4 

77.3 

78.9 

80.7 

80.9 

82.1 

82.6 

82.6 

83.3 

83.3 

83.6 

83.7 

GE 

1200 

29.4 

52.7 

63.9 

70.1 

77-2 

78.2 

79.8 

81.7 

81.9 

83.1 

83.6 

83.6 

84.3 

84.3 

84.6 

84.7 

GE 

1000 

30.0 

53.3 

64.6 

70.8 

78,2 

79-2 

80.9 

82.8 

83.0 

84.2 

84.7 

84.7 

85.4 

85.4 

85. 7 

85.8 

GB 

900 

30.4 

54.2 

65.4 

71.9 

79.3 

80.3 

82.0 

83.9 

84.1 

85.3 

85.8 

85.8 

86.6 

86.6 

86.8 

86.9 

GE 

800 

30.8 

54.7 

65.9 

72.6 

80,0 

81.1 

82.8 

84.7 

84.9 

86.1 

06.6 

86.6 

87.3 

87,3 

87.6 

87.7 

GE 

700 

31.1 

55.0 

66.4 

73.3 

81.0 

82.1 

83.8 

85.9 

86.1 

87.3 

87.8 

87.0 

88.6 

88.6 

88.8 

88.9 

GE 

600 

31.2 

55.2 

66.0 

73-7 

81.6 

82.7 

84.7 

86.8 

87.0 

88.2 

88.7 

88.7 

89.4 

89.4 

89.7 

89.8 

GB 

500 

31.7 

56.0 

67.7 

74.7 

82.9 

84.1 

86.1 

88.3 

88.7 

90.1 

90.6 

90.6 

91.3 

91.3 

91.6 

91.7 

GB 

400 

32.1 

56.6 

68.3 

75.6 

84.8 

86.0 

88.2 

90.7 

91.0 

92.4 

92.9 

92.9 

93.7 

93.7 

93.9 

94.0 

GB 

300 

32.1 

56.6 

68.6 

76-0 

85.3 

86.6 

89.1 

91.9 

92.2 

94.3 

95.0 

95.0 

95.9 

96.0 

96.2 

96.4 

68 

200 

32.1 

56.6 

68.6 

76-0 

85.4 

86.7 

89.2 

92-1 

92.4 

94.8 

95.6 

95.7 

96.9 

97.0 

97.3 

97.8 

GB 

100 

32.1 

56.6 

68.6 

76-0 

85.  V 

86.7 

89.2 

92.1 

92.4 

94.8 

95.6 

95.7 

97.1 

97.3 

98.3 

99.3 

GB 

000 

32.1 

56.6 

68.6 

76.0 

85.1 

86.7 

89.2 

92.1 

92.4 

94.8 

95.6 

95.7 

97.1 

97.3 

98.3 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPEBATIIIG  UXATIOH  ’A’ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  IK 


FERCEHTACB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GE  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

HILBS 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m 

CEIL 

32.7 

49.7 

52.6 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53-0 

6B 

20000 

40.2 

59.9 

63.3 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

leooo 

40.2 

60.0 

63.4 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

6B 

16000 

40.2 

60.0 

63.4 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

6B 

14000 

41.2 

61.3 

64.8 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GS 

12000 

42.9 

63.6 

67.0 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GS 

10000 

44.8 

66.1 

69.8 

70.3 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

G8 

9000 

45.0 

66.3 

70.0 

70.6 

70.7 

70.7 

70.8 

70,8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GK 

8000 

46.7 

69.2 

73.0 

73.8 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GS 

7000 

47.7 

70.2 

74.1 

75.0 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GS 

6000 

47.8 

70,3 

74.3 

75.2 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

5000 

48.2 

71.2 

75.6 

76.4 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GS 

4500 

48.2 

71.2 

75.6 

76.4 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OB 

4000 

49.3 

72.6 

77.1 

78.0 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

3500 

50.4 

74.1 

78.7 

79.6 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

OB 

3000 

55.3 

80.0 

84.9 

85.9 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GS 

2500 

56.7 

81.6 

86.6 

87,6 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OB 

2000 

58.9 

84.0 

89.1 

90.1 

90,7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

1800 

59.1 

84.6 

89,7 

90.7 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

1500 

59.9 

86.0 

91.4 

92.4 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

1200 

60.9 

87.9 

93.6 

94,7 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95-7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95-7 

GB 

1000 

61.8 

89.0 

94.9 

96.1 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

900 

62.1 

89.4 

95.3 

96.7 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

800 

62.3 

89.8 

95.8 

97.1 

98.2 

98.3 

98,6 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

CT 

700 

62.4 

90.0 

96.1 

97.4 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

600 

62.4 

90.2 

96.3 

97.7 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

500 

62.4 

90.2 

96.4 

97.8 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

62.4 

90.2 

96.4 

97.8 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

62.4 

90.2 

96.4 

97.8 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

62.4 

90.2 

96.4 

97.8 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

62.4 

90.2 

96.4 

97.8 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

62.4 

90.2 

96.4 

97.8 

99.4 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NinSSR  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC.  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

34.3 

45.2 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.7 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

GB 

20000 

47.3 

62.9 

65.8 

66.1 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

6E 

18000 

47.3 

63.0 

66.1 

66.4 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

16000 

47.3 

63.0 

66.1 

66.4 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

14000 

47.9 

63.7 

66.8 

67.1 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB 

12000 

49.1 

65.0 

68.1 

68.4 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GB 

10000 

51.7 

67.7 

70.9 

71.3 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

9000 

51.9 

67.9 

71.1 

71.6 

72.0 

72.0 

72.0 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GB 

8000 

54.2 

71.1 

74.7 

75.1 

75.6 

75.6 

75,6 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GB 

7000 

55.3 

72.2 

75.8 

76.2 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GB 

6000 

55.6 

72.4 

76.0 

76.4 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

5000 

56.2 

73.1 

76.7 

77.1 

77,6 

77,6 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77,8 

77.8 

77.8 

GB 

4500 

56.3 

73.4 

77.0 

77.4 

77,9 

77,9 

77.9 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

4000 

58.4 

76.1 

79.9 

80.3 

60.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

3500 

62.7 

82.0 

86.0 

86.4 

87.1 

87.1 

87,1 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87,3 

87.3 

87.3 

GB 

3000 

67.0 

88.4 

93.2 

94.0 

94.9 

94.9 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

2500 

68.2 

90.0 

94.9 

95.8 

96,7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97,1 

97.1 

GB 

2000 

69.3 

91.4 

96.4 

97.4 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1800 

69.3 

91.6 

96.6 

97.6 

98.7 

98,7 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

QB 

1500 

69.4 

91.7 

96.7 

97.7 

98. 8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1200 

69.4 

91.7 

96.8 

97.8 

98.9 

98.9 

99-1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1000 

69.6 

91.8 

96.9 

97.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

900 

69.6 

91.8 

96.9 

97.9 

99,0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

GB 

800 

69.6 

91.8 

96.9 

97.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

69.6 

91.8 

96.9 

97.9 

99,0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

69.6 

91.8 

96.9 

97.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

69.6 

91.8 

96.9 

97.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

69.6 

91.8 

96.9 

97.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

69.6 

91.8 

96.9 

97.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

69.6 

91.8 

96.9 

97.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

69.6 

91.8 

96.9 

97.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

69.6 

91.8 

96.9 

97.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TCTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERKriMG  LOCATICn  -A’ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  IIC 


PEHCEHTACB  FBEQUBHCI  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MOBTB; 

JUN 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

III 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBZL 

32.0 

40.1 

41.6 

41.8 

41.8 

41.8 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

GE 

20000 

50.1 

62.4 

65.4 

65.7 

66.6 

66.6 

66.7 

66.8 

66,8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GB 

18000 

50.2 

62.7 

65.7 

65.9 

66.8 

66.8 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

6B 

16000 

50.2 

62,7 

65.7 

65.9 

66.8 

66.8 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE 

14000 

51.1 

63.8 

66.9 

67.1 

68.0 

68.0 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

12000 

53.4 

66.1 

69.6 

69.8 

70.7 

70.7 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GB 

10000 

56.6 

70.7 

74.0 

74.2 

75.1 

7f  .1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

9000 

56.8 

70.9 

74.2 

74.4 

75.3 

75.3 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

8000 

59.2 

74.2 

77.7 

78.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

7000 

60.2 

75.3 

76.8 

79.1 

80.x 

80.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GE 

6000 

60.8 

75.9 

79.3 

79.7 

80.7 

80.7 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GE 

5000 

61.8 

77.0 

80.6 

80.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GB 

4500 

61.9 

77.1 

80.8 

81.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

4000 

65.3 

82.2 

86.1 

86.6 

87.7 

87.7 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

3500 

67.9 

85.6 

89.4 

89.9 

91.1 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

3000 

71.6 

90.1 

94.8 

95.2 

96.7 

96.7 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97,6 

GB 

2500 

71.7 

90.3 

r5.3 

95.8 

97.2 

97.2 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

2000 

71.9 

90.6 

,3.6 

96.0 

97.4 

97,4 

97.9 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1800 

71.9 

90.6 

95.6 

96.0 

97.4 

97.4 

97.9 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1500 

71.9 

90.7 

95.7 

96.1 

97.6 

97.7 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GS 

1200 

71.9 

90.8 

95.8 

96.2 

97.9 

98.1 

98.6 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

1000 

71.9 

90.8 

95.8 

96.2 

97-9 

98.1 

98,7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

900 

71.9 

90.8 

95.8 

96.2 

97.9 

98.1 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

800 

71.9 

90.8 

95.8 

96.2 

97.9 

98.1 

98.7 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

700 

72. u 

91.0 

96.0 

96.4 

98.1 

98.3 

98.9 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99-8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

72.0 

91.0 

96.1 

96.6 

98.2 

98.4 

99.1 

99.6 

99-7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

72.0 

91.0 

96.1 

96.6 

98.2 

98.4 

99.1 

99.6 

99,7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

72.0 

91.0 

96.1 

96.6 

98.2 

98.4 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

300 

72.0 

91.0 

96.1 

96.6 

98.2 

98.4 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

72.0 

91.0 

96.1 

96.6 

98.2 

98.4 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

72.0 

91.0 

96.1 

96.6 

98.2 

98.4 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

72.0 

91.0 

96.1 

96.6 

98.2 

98.4 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CBSERVATICmS  900 
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OPERATIHG  LOCATIOR  *A’ 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCBNIAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURBEHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITI 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  IfTC:  +  5  MONTH:  JUN  HOURS:  18-20 


CBILIHG 
IH  1 

FKBT  1 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GB  GB  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO 

CBIL 

32.4 

39.4 

40.3 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

GB 

20000 

53.0 

64.0 

66.2 

66.8 

67.8 

67.9 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

18000 

53.3 

64.3 

66.7 

67.2 

68.2 

68.3 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

16000 

53.3 

64.3 

66.7 

67.2 

68.2 

68.3 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

14000 

54.6 

65.7 

68.0 

68.7 

69.7 

69.8 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB 

12000 

55.6 

67.0 

69.4 

70.1 

71.1 

71.2 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GB 

10000 

61.2 

73.4 

76.3 

77.0 

78.1 

78.2 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GB 

9000 

62.0 

74.2 

77.1 

77.8 

78.9 

79.0 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GB 

8000 

65.2 

78.6 

81.9 

82.6 

83.7 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB 

7000 

65.4 

78.8 

82.1 

82.8 

83.9 

84.1 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GB 

6000 

66.2 

79.6 

82.9 

83.6 

84.7 

84.9 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

5000 

68.0 

81.3 

84.7 

85.3 

86.4 

86.7 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

4500 

68.0 

81.4 

84.8 

85.4 

86.6 

86.8 

87.3 

87.3 

67.3 

67.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

4000 

69.9 

83.9 

88.0 

89.1 

90.4 

90.7 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

3500 

70.7 

84.8 

88.9 

90.1 

91.4 

91.7 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

3000 

73.0 

88.1 

92.8 

94.3 

95.8 

96,0 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

6E 

2500 

73.2 

88.3 

93.0 

94.6 

96.0 

96.2 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

2000 

73.2 

88.6 

93.4 

95.0 

96.4 

96.7 

S7.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

1800 

73.2 

88.6 

93.4 

95,0 

96.4 

96.7 

97.6 

97,6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

1500 

73.6 

89.0 

94.0 

95.6 

97.0 

97.2 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1200 

73.6 

89.0 

94.1 

96.0 

97.4 

97.8 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1000 

73.6 

89.0 

94.1 

96.0 

97.4 

97.8 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

900 

73.7 

89.1 

94.2 

96.1 

97.6 

97.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

800 

73.7 

89.1 

94.2 

96.1 

97.6 

97.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

700 

73.7 

89.1 

94.2 

96.1 

97.6 

97.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

600 

73.7 

89.1 

94.2 

96.1 

97.6 

97.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

500 

73.7 

89.1 

94.2 

96.1 

97.8 

98.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

400 

73.8 

89.2 

94.3 

96.2 

97.9 

98.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

73.8 

89.2 

94.3 

96.2 

97,9 

98.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

73.8 

89.2 

94.3 

96.2 

97,9 

98.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

73.8 

89.2 

94.3 

96.2 

97.9 

98.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

73.8 

89.2 

94.3 

96.2 

97.9 

98.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATIRG  lOCKTION  "A"  PEKCBNTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

PERIOD 

OP  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

6B 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

44.2 

52.4 

55.7 

56.1 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

GB 

20000 

56.4 

67.0 

72.3 

73.7 

74.1 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GS 

18000 

56.7 

67.2 

72.6 

73.9 

74.3 

74.3 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

<3 

16000 

56.7 

67.2 

72.6 

73.9 

74.3 

74.3 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

14000 

57.9 

68.7 

74.0 

75.3 

75.8 

75.8 

76.0 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

12000 

58.8 

69.7 

75.1 

76.4 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

10000 

61.9 

73.8 

79.7 

81.1 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GB 

9000 

62.0 

73.9 

79.8 

81.2 

81.8 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GB 

8000 

64.4 

76.9 

83.0 

84.4 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GS 

7000 

64.9 

77.3 

83.4 

84.9 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

6000 

65.3 

78.0 

84.1 

85.6 

86.3 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GS 

5000 

66.7 

79.4 

85.9 

87.7 

88.4 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

4500 

67.0 

79.8 

86.2 

88.0 

88.8 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

4000 

68.1 

81.2 

88.1 

90.0 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

GB 

3500 

68.6 

81.7 

88.8 

90.7 

91.7 

91.7 

91.9 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

GS 

3000 

71.1 

84.9 

92.2 

94.1 

95.3 

95.3 

95.6 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

GS 

2500 

71.1 

84.9 

92.2 

94.1 

95.3 

95.3 

95.6 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

GB 

2000 

71.6 

85.3 

93.1 

95.0 

96.3 

96.3 

96.6 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

GS 

1800 

71.6 

85.3 

93.1 

95.0 

96.3 

96.3 

96.6 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

GS 

1500 

71.7 

85.4 

93.2 

95.1 

96.4 

96.4 

96.7 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97,2 

97.2 

97.3 

97.3 

GB 

1200 

72.1 

86.0 

93.8 

95.8 

97.1 

97.1 

97.6 

97.9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

GB 

1000 

72.1 

86.1 

93.9 

96.0 

97.3 

97.3 

97-9 

96.2 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

GB 

900 

72.1 

86.1 

93.9 

96.0 

97.3 

97.3 

97.9 

98.2 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

GB 

800 

72.1 

86.1 

93.9 

96.0 

97.3 

97.3 

97.9 

98.2 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

GB 

700 

72.1 

86.1 

93.9 

96.0 

97.3 

97.3 

97.9 

98.2 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

GB 

600 

72.1 

86.1 

93.9 

96.0 

97.3 

97.3 

97.9 

98.2 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

GB 

500 

72.1 

86.1 

93.9 

96.1 

97.4 

97.4 

98.0 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

GB 

400 

72.3 

86.3 

94.3 

96.6 

98.1 

98.1 

98.7 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

GB 

300 

72.4 

86.4 

94.4 

96.8 

98.3 

98.3 

98.9 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GB 

200 

72.4 

86.4 

94.4 

96.8 

98.3 

98.3 

99.0 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

100 

72.4 

86.4 

94.4 

96.8 

98.3 

98.3 

99.0 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

72.4 

86.4 

94.4 

96.8 

98.3 

98.3 

99.0 

99.3 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

■TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  lOCATION  ’A’ 
USAFBIAC,  ASHEVILIf  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  BOURLY  ceSERVATIOHS 


STATiai  NIMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GB  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

33.7 

45.3 

49.7 

51.3 

52.3 

52.4 

52.6 

52.8 

52.8 

53.0 

53.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.2 

53.2 

6B 

20000 

44.1 

58.7 

64.1 

66.2 

67.8 

67.9 

68.2 

68.5 

68.5 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

GB 

18000 

44.2 

58.8 

64.3 

66.4 

67.9 

68.1 

68.4 

68.6 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GB 

16000 

44.2 

58.8 

64.3 

66.4 

67.9 

68.1 

68.4 

68.6 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GB 

14000 

45.0 

59.7 

65.3 

67.4 

68.9 

69.0 

69.4 

69.6 

69.7 

69.8 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

12000 

46.2 

61.3 

66.9 

69.0 

70.5 

70.7 

71.0 

71.3 

71.3 

71.4 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

GE 

10000 

48.9 

64.8 

70,7 

73.0 

74.7 

74.9 

75.3 

75.5 

75.6 

75.7 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

GB 

9000 

49.2 

65.1 

71.0 

73.3 

75.0 

75.2 

75.6 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

8000 

51.2 

67.8 

74.1 

76.5 

78.3 

78.6 

79.0 

79.2 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

GB 

7000 

51.9 

68.6 

74.8 

77.3 

79.1 

79.3 

79.7 

80.0 

80.0 

80.2 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

GB 

6000 

52.3 

69.0 

75.3 

77.8 

79.6 

79.8 

80.3 

80.5 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

GB 

5000 

53.3 

70.3 

76.7 

79.3 

81.2 

81.4 

81.8 

82.1 

82.1 

82.3 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

GB 

4500 

53.4 

70.5 

76.9 

79.5 

81.4 

81.6 

82.0 

82.3 

82.3 

82.5 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

GB 

4000 

55.0 

72.6 

79.3 

82.1 

84.1 

84.3 

84.8 

85.1 

85.1 

85.3 

85.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

3500 

56.2 

74.2 

81.0 

83.8 

85.9 

86.1 

86.6 

86.9 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

3000 

58.8 

77.7 

84.9 

87.8 

90.1 

90.3 

90.9 

91.2 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

GB 

2500 

59.3 

78.2 

85.5 

88.5 

90.8 

91.0 

91.6 

91.9 

92.0 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

GB 

2000 

59.8 

79.0 

86.5 

89.5 

91.8 

92.1 

92.7 

93.0 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

OB 

1800 

59.9 

79.1 

86.6 

89.6 

92.0 

92.2 

92.8 

93.1 

93.2 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

1500 

60.1 

79.5 

87.0 

90.0 

92.4 

92.7 

93.3 

93.6 

93.7 

93.9 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

1200 

60.3 

79.9 

87.6 

90.7 

93.2 

93.5 

94.1 

94.5 

94.5 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

GE 

1000 

60.5 

80.3 

87.9 

91.0 

93.7 

94.0 

94.7 

95.0 

95.1 

95.3 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

GE 

900 

60.7 

80.5 

88.2 

91.4 

94.0 

94.3 

95.0 

95.4 

95.4 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

GB 

800 

60.8 

80.6 

88.3 

91.5 

94.2 

94.5 

95.3 

95.6 

95.7 

96.0 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

GB 

700 

60.8 

80.7 

88.5 

91.8 

94.5 

94.8 

95.6 

96.0 

96.1 

96.3 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

600 

60.9 

80.9 

88.7 

92.0 

94.9 

95.2 

96.0 

96.4 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

GB 

500 

61.1 

81.2 

89.0 

92.4 

95.4 

95.8 

96.6 

97.0 

97.1 

97.4 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

OB 

400 

61.3 

81.3 

89.3 

92.7 

96.0 

96.3 

97.2 

97.6 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

GB 

300 

61.3 

81.4 

89.4 

92.8 

96.2 

96.5 

97.4 

98.0 

98.1 

98.5 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

GE 

200 

61.3 

81.4 

89.4 

92.8 

96.2 

96.5 

97.6 

98.1 

98.2 

98.7 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

GE 

100 

61.3 

81.4 

89.4 

92.8 

96.2 

96.5 

97.6 

98.1 

98.2 

98.8 

99.0 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.9 

GB 

000 

61.3 

81.4 

89.4 

92.8 

96.2 

96.5 

97.6 

98.1 

98.2 

98.8 

99.0 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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GPERKTINO  LOCKTIOH  *A' 
USAFEtAC,  ASBEVIUiE  HC 


PBRCEHTAGE  FBEQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  6A 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

6E 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

HILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

6E 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m 

CBIL 

45.9 

58.0 

64.1 

68.3 

68.4 

68.4 

68.5 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

66.7 

6n.7 

68.7 

GS 

20000 

53.1 

E  jW 

74.9 

80.2 

81.1 

81.1 

81.3 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

6B 

18000 

la 

mSi 

80.2 

81.1 

81.1 

81.3 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

6B 

16000 

la 

189 

80.5 

81.4 

81.4 

81.6 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

G8 

14000 

Ell 

lai 

81.1 

81.9 

81.9 

82.2 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

12000 

54.7 

69.4 

77.1 

82.4 

83.2 

83.2 

83.4 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

10000 

56.9 

72.0 

80.1 

85.6 

86.6 

86.8 

87.0 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GS 

9000 

57.0 

72.3 

80.3 

85.9 

86.9 

87.1 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

6B 

8000 

58.6 

74.0 

82.5 

88.2 

89.4 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GS 

7000 

58.6 

74.1 

82.7 

88.4 

89.7 

89.9 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GS 

6000 

58.6 

74.2 

82.8 

88.5 

89.8 

90.0 

90.3 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

OB 

5000 

59.4 

75.1 

83.7 

89.4 

90.6 

90.9 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

4500 

59.4 

75.1 

83.8 

89.6 

90.9 

91.1 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

4000 

59.7 

75.4 

84.2 

90.0 

91.6 

91.8 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

3500 

59.9 

75.8 

84.7 

90.5 

92.2 

92.4 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

3000 

61.4 

77.3 

86.5 

92.5 

94.1 

94.3 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

2500 

61.6 

77.6 

86.8 

92.8 

94.5 

94.7 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

2000 

61.6 

77.6 

86.9 

92.9 

94.6 

94.8 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

CT 

1800 

61.6 

77.6 

86.9 

92.9 

94.6 

94.8 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GS 

1500 

61.6 

77.8 

87.2 

93.4 

95.2 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

08 

1200 

61.6 

77.8 

87.2 

93.4 

95.2 

95.4 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GS 

1000 

61.8 

78.1 

87.4 

93.8 

95.5 

95.7 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

900 

61.8 

78.1 

87.4 

93.8 

95.6 

95.8 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

800 

61.8 

78.2 

87.5 

93.9 

95.7 

95.9 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

700 

61.8 

78.2 

87.5 

93.9 

95.7 

95.9 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

600 

61.8 

78.2 

87.6 

94.2 

96.0 

96.2 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

500 

61.8 

78.3 

87.7 

94.4 

96.6 

96.8 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

400 

61.9 

78.4 

87.8 

94.6 

96.8 

97-0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

300 

62.0 

78.5 

88.0 

95.1 

97.5 

97.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

GS 

200 

62.0 

78.6 

88.1 

95.3 

97.7 

98.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

GB 

100 

62.0 

78.6 

88.1 

95.3 

97.8 

98.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GB 

000 

62.0 

78.6 

88.1 

95.3 

97.8 

98.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 
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D  -  2  -  55 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  236 


OPERi^TIIiG  LOCATIOif  ”A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FRBQUENCy  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCN  HOURLY  OBSERVATIONS 


SnvnOR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

+  5 

MOfrni: 

JUL 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  { 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

37.1 

52.3 

59.4 

64.3 

67.1 

67.3 

68.0 

68.2 

68.2 

68.4 

68.5 

68.5 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

GE 

20000 

41.9 

58.0 

66.7 

72.3 

75.8 

76.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.7 

77.7 

78.0 

78,0 

78.1 

78.2 

6E 

18000 

41.9 

58.0 

66.7 

72.3 

75.9 

76.3 

77.4 

77.6 

77.6 

78.0 

78.1 

78-1 

78.3 

78.3 

78.4 

78.5 

6E 

16000 

41.9 

50.0 

66.7 

72.3 

75.9 

76.3 

77.4 

77.6 

77.6 

78.0 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.4 

78.5 

GE 

14000 

42.0 

58.2 

66.9 

72.5 

76-1 

76.6 

77.6 

78.0 

78.0 

78.3 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

78.7 

78.8 

GE 

12000 

43.0 

59.6 

68.3 

74.0 

77.7 

78.2 

79.2 

79.6 

79.6 

79.9 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

80.3 

80.4 

6E 

10000 

44.0 

61.2 

70.1 

76.0 

79.8 

80.5 

81.6 

81.9 

81.9 

82.3 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

82.8 

GE 

9000 

44.4 

61.6 

70.5 

76.5 

80.2 

81.0 

82.0 

82.4 

82.4 

82.7 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.1 

83.2 

GE 

8000 

46.2 

63.5 

72.8 

78.7 

82.7 

83.4 

84.5 

84.8 

84.8 

85.2 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

85.7 

85.8 

GE 

7000 

46.6 

63.9 

73.1 

79.0 

83.0 

83.8 

64.9 

85.3 

85.3 

85.6 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

86.1 

86.2 

GE 

6000 

46.6 

64.1 

73.3 

79.4 

83.3 

84.1 

85.3 

85.6 

85.6 

85.9 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.5 

86.6 

GE 

5000 

46.7 

64.2 

73.5 

79.7 

83.7 

04.4 

85.6 

85.9 

65.9 

86.2 

86.3 

86.3 

86.6 

86.6 

86.8 

86.9 

6B 

4500 

46.7 

64.2 

73.7 

79.8 

83.8 

84.5 

85.7 

86.0 

86.0 

86.3 

86.5 

86.5 

86.7 

86.7 

86.9 

87.0 

GE 

4000 

47.1 

64.8 

74.4 

80.5 

84.5 

65.3 

86.5 

86.8 

86.8 

87.1 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.6 

87.7 

GE 

3500 

47.2 

65.3 

74.6 

81.0 

84.9 

85.7 

86.9 

87.2 

87.2 

87.5 

87.6 

87.6 

87.8 

87,8 

88.1 

88.2 

6B 

3000 

47.7 

66.1 

76.1 

82.5 

86.5 

87.2 

88.4 

88.7 

88.7 

89. 0 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

89.6 

89.7 

GE 

2500 

47.7 

66.3 

76.3 

82.7 

86.7 

87.4 

88.6 

88.9 

88.9 

89.2 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.8 

89.9 

GE 

2000 

47.8 

66.5 

76.5 

82.9 

87.0 

87.7 

88.9 

89.2 

89.2 

89.6 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

90.1 

90.2 

GE 

1600 

47.8 

66.6 

76.6 

83.0 

87.2 

86.0 

89.1 

89.5 

89.5 

89.8 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.3 

90.4 

GE 

1500 

47.8 

66.7 

76.8 

63.2 

87.4 

88.2 

89.4 

89.7 

89.7 

90.0 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.5 

90.6 

GE 

1200 

48.0 

66.6 

76.9 

83.3 

87.5 

88.3 

89.5 

89.8 

89.8 

90.1 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.6 

90.8 

GE 

1000 

48.1 

67-1 

77.2 

83.8 

88.1 

88.8 

90.0 

90.3 

90.3 

90.6 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.2 

91.3 

GE 

900 

48.1 

67.1 

77.2 

83.8 

88.1 

88.8 

90.0 

90,3 

90.3 

90.6 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.2 

91.3 

GE 

800 

48.3 

67.5 

77.7 

84.3 

80.6 

89.4 

90.5 

90.9 

90.9 

91.2 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.7 

91.8 

GE 

700 

48.4 

67.7 

78.0 

84.5 

88.8 

89.6 

90.9 

91.2 

91.2 

91.5 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

92.0 

92.2 

GE 

600 

48.4 

67.7 

78.0 

84.6 

88.9 

89.7 

91.0 

91.3 

91.3 

91.6 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

92.2 

92.3 

GE 

500 

48.6 

68.1 

78.4 

85.1 

89.7 

90.4 

92.0 

92.6 

92.6 

92.9 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.4 

93.5 

GE 

400 

48.9 

68.4 

78.7 

85.9 

90.6 

91.4 

93.3 

94.0 

94.0 

94.3 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

94.9 

95.1 

GE 

300 

48.9 

68.4 

78.8 

86.1 

91.1 

91.8 

94.1 

94.9 

94.9 

95.3 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

96.2 

96.5 

GE 

200 

49.1 

68.8 

79-2 

86.6 

91.6 

92.4 

94.6 

95.6 

95.6 

96.2 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

97.4 

97.6 

GE 

100 

49.1 

68.8 

79.2 

86.6 

91.9 

92.7 

95.1 

96.0 

96.0 

96.9 

97.4 

97.4 

98.4 

98.6 

99.7 

99.9 

GE 

ooo 

49.1 

68.8 

79.2 

86.6 

91.9 

92.7 

95.1 

96.0 

96.0 

96.9 

97.4 

97.4 

98.4 

98.6 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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opkrathig  uxatioh  ’a* 

USAFKinC,  ASBRVIIXR  RC 


PBRCBHXAGE  FRBQUBHCT  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAUXISTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  ~  SEP  91 

LST  TO  UTC:  -»  5  MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


CBIXiSIG 

m 

FBBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GS 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CBIL 

21.6 

38.0 

44.4 

48.7 

51.5 

52.5 

54.0 

55.6 

55.9 

56.5 

56.7 

56.7 

56.9 

56.9 

57.1 

57.3 

6B 

20000 

25.7 

44.4 

52.4 

57.7 

62.0 

63.3 

64.9 

66.8 

67.1 

67.6 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.4 

68.6 

GE 

18000 

25.7 

44.4 

52.4 

57.7 

62.0 

63.3 

64.9 

66.8 

67.1 

67.6 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.4 

68.6 

6B 

16000 

25.7 

44.4 

52.5 

57.8 

62.2 

63.4 

65.1 

66.9 

67.2 

67.7 

68.1 

68.1 

68.3 

68.3 

68.5 

68.7 

GS 

14000 

26.3 

45.6 

53.7 

59.0 

63.3 

64.6 

66.2 

68.1 

68.4 

68.9 

69.2 

69.2 

69.5 

69.5 

69.7 

69.9 

GB 

12000 

27.3 

47.3 

55.7 

61.1 

65.6 

66.9 

68.5 

70.4 

70.8 

71.3 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

72.0 

72.3 

GB 

10000 

28.9 

50.8 

59.5 

65.1 

69.7 

71.2 

72.9 

75.1 

75.4 

75.9 

76.2 

76.2 

76.5 

76.5 

76.7 

76.9 

GB 

9000 

29.4 

51.5 

60.3 

66.0 

70.6 

72.3 

74.0 

76.1 

76.5 

77.0 

77.3 

77.3 

77.5 

77.5 

77.7 

78.0 

GB 

8000 

31.6 

54.7 

64.1 

69.9 

74.6 

76.1 

78.0 

80.4 

80.8 

81.3 

81.6 

81.6 

81.8 

81.8 

82.0 

82.3 

GB 

7000 

31.8 

55.2 

64.5 

70.5 

75.3 

76.8 

78.6 

81.1 

81.4 

81.9 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.7 

82.9 

GB 

6000 

32.5 

56.0 

65.5 

71.6 

76.3 

77.8 

79.7 

82.2 

82.5 

83.0 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.8 

84.0 

GE 

5000 

32.8 

56.3 

66.0 

72.4 

77.3 

78.8 

80.6 

83.1 

83.4 

84.0 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

84.7 

84.9 

GB 

4500 

32.8 

56.3 

66.0 

72.4 

77.3 

78.8 

80.6 

83.1 

63.4 

84.0 

84.3 

B4.3 

84.5 

84.5 

84.7 

84.9 

GB 

4000 

32.9 

56.9 

66.6 

72.9 

78.2 

79.7 

81.5 

84.0 

84.3 

84.8 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

85.6 

85.8 

GB 

3500 

32.9 

56.9 

66.6 

72.9 

78.2 

79.7 

81.5 

84.0 

64.3 

84.8 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

85.6 

65.8 

GE 

3000 

33.1 

57.6 

67.5 

74.0 

79.2 

81.0 

82.9 

65.4 

85.7 

86.2 

86.6 

86.6 

86.8 

86.8 

87.0 

87.2 

GB 

2500 

33.1 

57.7 

67.7 

74.2 

79.5 

81.3 

83.2 

85.7 

86.0 

86.6 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.3 

87.5 

GB 

2000 

33.2 

57.8 

67.8 

74.3 

79.6 

61.4 

63.3 

65.6 

86.1 

86.7 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.4 

87.6 

G8 

1800 

33.3 

58.0 

68.0 

74.4 

79.7 

81.5 

83.4 

85.9 

86.2 

86.8 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

87.5 

87.7 

GB 

1500 

33.4 

58.3 

68.3 

74.7 

80.0 

81.8 

83.8 

86.2 

86.6 

87.2 

87.5 

87.5 

87.7 

87.7 

88.0 

88.2 

OS 

1200 

33.4 

58.3 

68.3 

74.7 

60.0 

81.8 

83.8 

86.2 

86.6 

87.2 

87.5 

87.5 

87,7 

87.7 

88.0 

88.2 

GB 

1000 

33.5 

58.6 

68.6 

75.1 

80.3 

82.2 

84.1 

86.6 

86.9 

87-5 

87.8 

87.8 

88.1 

88.1 

88.3 

88.5 

GB 

900 

33.7 

58.7 

68.7 

75.4 

60.6 

82.6 

84.5 

87-0 

87.3 

88.0 

88.3 

88.3 

88.5 

88.5 

88.7 

88.9 

GB 

800 

33.8 

58.9 

68.9 

75.7 

81.0 

82.9 

84.8 

87.3 

87.6 

88.3 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

89.0 

89.2 

GB 

700 

34.1 

59.4 

69.4 

76.3 

81.7 

83.8 

85.8 

88.3 

88.6 

89.2 

89.6 

89.6 

89.8 

89.6 

90.0 

90.2 

GB 

600 

34.1 

59.5 

69.6 

76.6 

82.0 

84.1 

66.1 

88.6 

88.9 

89.6 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.3 

90.6 

OB 

500 

34.2 

59.7 

70.0 

77.0 

82.5 

84.5 

86.8 

89.5 

89.9 

91.0 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.8 

92.2 

GB 

400 

34.2 

59.9 

70.4 

77.7 

83.2 

85.6 

88.0 

90.8 

91.2 

92.5 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.7 

94.0 

GB 

300 

34.2 

60.0 

70.5 

77.8 

83.8 

86.2 

88.8 

91.9 

92.7 

94.3 

94.9 

94.9 

95.5 

95.6 

96.1 

96.6 

GB 

200 

34.2 

60.0 

70.5 

77.8 

84.0 

86.6 

89.1 

92.3 

93.0 

95.1 

95.8 

95.8 

96.8 

97.2 

98.0 

98.4 

GB 

100 

34.2 

60.0 

70.5 

77.8 

84.1 

86.7 

89.4 

92.5 

93.2 

95.3 

96.2 

96.2 

97.6 

98.1 

99.5 

100.0 

GB 

000 

34.2 

60.0 

70.5 

77.8 

84.1 

86.7 

89.4 

92.5 

93.2 

95.3 

96.2 

96.2 

97.6 

98.1 

99.5 

100.0 

TOTAL  RUMBSR  OF  aBSBRVATIORS  930 
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OPBRATIHO  LOCATION  ’A* 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  CSSERVATIONS 

SranOH  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

1  GB 

1  ^ 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

IfO 

csn. 

31.2 

45.3 

50.6 

52.9 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.6 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

GE 

20000 

38.6 

55.9 

61.8 

64.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GE 

18000 

38.7 

56.0 

61.9 

64.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GB 

16000 

38.7 

56.0 

61.9 

64.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

OB 

14000 

39.1 

56.9 

62.9 

65.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

12000 

41.1 

59.4 

65.5 

68.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GB 

10000 

45.4 

65.3 

71.9 

75.2 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

9000 

45.8 

65.8 

72,5 

75.7 

76,7 

76,7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

8000 

48.0 

68.1 

75.1 

78.5 

79-6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79-7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

7000 

48.3 

68.7 

75.7 

79.2 

80.3 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

6000 

48.4 

68.8 

75.9 

79.5 

80.5 

80.6 

80.8 

80.6 

60.8 

80.8 

80.8 

80. B 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

5000 

48.9 

69.6 

76.8 

80.3 

81.4 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

4500 

49.0 

69.7 

76.9 

80.4 

81.5 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

4000 

49.4 

70.6 

78.0 

81.6 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

3500 

50.3 

71.6 

78.9 

82.6 

83.7 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

3000 

53.7 

75.3 

82.9 

86.7 

87.8 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

2500 

55.8 

77.6 

85.4 

89.1 

90.3 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

2000 

57.5 

80.1 

88.1 

91.8 

93.1 

93.2 

93-4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

1800 

57.6 

80.2 

88.2 

91.9 

93.2 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93-5 

93.5 

GB 

1500 

58.3 

81.0 

89.0 

92.9 

94.2 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

OB 

1200 

58.8 

81.8 

89.9 

94.0 

95.3 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

1000 

59.2 

82.5 

90.8 

94.9 

96.3 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.6 

96.8 

GB 

900 

59.6 

83.1 

91.4 

95.6 

97.0 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

800 

60.0 

83.5 

91.8 

96.0 

97.4 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97-8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

700 

60.2 

84.0 

92.4 

96.6 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98-5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

600 

60.2 

84.1 

92.5 

96.7 

98.3 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

500 

60.4 

84.5 

92.9 

97.2 

98.8 

99.0 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

60.4 

84.5 

93.0 

97.3 

98.9 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

60.4 

84.5 

93.0 

97.3 

98.9 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

60.4 

84.5 

93.0 

97.3 

98.9 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

60.4 

84.5 

93.0 

97.3 

98.9 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

60.4 

84.5 

93.0 

97.3 

98.9 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPBMXnC  UXATIGH  *A' 
USAFEIAC,  ASHEVIU.E  HC 


PBRCEHTAGB  FREgUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRUH  SOURLY  OBSERVATIONS 


STKTION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUL 

HOUBS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

HI 

1  GB 

68 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK) 

CEIL 

28.9 

39.7 

44.4 

45.6 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

GB 

20000 

38.4 

52.5 

57.7 

59.2 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

GB 

18000 

38.8 

53.0 

58.3 

59.8 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

GB 

16000 

38.8 

53.0 

58.3 

59.8 

60. 3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

GB 

14000 

39.7 

54.7 

60.1 

61.6 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GB 

12000 

41.4 

56.7 

62.0 

63.5 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

CS 

10000 

46.3 

62.6 

68.2 

69.7 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70-2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

SB 

9000 

46.5 

62.7 

68.3 

69.8 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

68 

8000 

48.6 

64.9 

70.9 

72.4 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GB 

7000 

48.7 

65.4 

71.3 

72.8 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GB 

6000 

49.0 

65.8 

71.7 

73.3 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GB 

SOOO 

51.0 

67.8 

74.1 

75.7 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

4500 

51.3 

68.2 

74.4 

76.1 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

68 

4000 

53.9 

71.7 

78.2 

80.1 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

68 

3500 

56.1 

75-1 

81.8 

83.9 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

68 

3000 

62.4 

83.7 

91.2 

93.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

2500 

64.4 

86.1 

93.7 

95.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

GB 

2000 

65.2 

87.0 

94.6 

96. S 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

GB 

1800 

65.3 

87.1 

94.7 

96.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

GB 

1500 

65.3 

87.1 

94.8 

97.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

GB 

1200 

65.3 

87.2 

94.9 

97.1 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

GB 

1000 

65.4 

87.4 

95.3 

97.5 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

68 

900 

65.6 

87.7 

95.6 

97.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GB 

800 

65.6 

87.7 

95.6 

97.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GB 

700 

65.6 

87.7 

95.6 

97.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GB 

600 

65.6 

87-7 

95.6 

97.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

a 

500 

65.8 

88.0 

95.8 

98.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

400 

65.8 

88.0 

95.8 

98.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

300 

65.8 

88.0 

95.8 

98.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

200 

65.8 

88.0 

95.8 

98.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

68 

100 

65.8 

88.0 

95.8 

98.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

CS 

000 

65.8 

88.0 

95.8 

98.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBBATIIIG  UXjaXOH  *A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCBIfrAGB  FRBQUElfCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOII  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  urc: 

♦  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

15-17 

CEILIIK 

VISIBILITY  IN 

SXKnTTB 

MILES 

IH 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

SB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

6S 

FKin' 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

25.3 

33.1 

37.7 

38.2 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

GE 

20000 

41.5 

53.5 

58.8 

59.4 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

GE 

18000 

41.6 

53.7 

58.9 

59.5 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

GE 

16000 

41.6 

53.7 

58.9 

59.5 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

GE 

14000 

42.2 

54.4 

59.8 

60.3 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

GE 

12000 

44.3 

57.6 

63.0 

63.5 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GB 

10000 

48.9 

63.4 

69.0 

69.7 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GE 

9000 

49.6 

64.5 

70.1 

70.8 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GE 

8000 

52.2 

68.3 

73.9 

75.1 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GB 

7000 

52.7 

68.8 

74.4 

75.6 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

6B 

6000 

53.2 

69.4 

74.9 

76.1 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GB 

5000 

54.9 

71.2 

76.8 

78.1 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB 

4500 

55.3 

71.6 

77.3 

78.6 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

CB 

4000 

57.3 

74.6 

81.0 

82.4 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

3500 

58.7 

76.6 

83.4 

85.3 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

3000 

64.7 

84.2 

91.8 

94.2 

95.9 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

GB 

2500 

65.3 

85.2 

92.8 

95.3 

97.1 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

GB 

2000 

65.5 

85.5 

93.1 

95.6 

97.5 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

GB 

1800 

65.5 

85.5 

93.1 

95.6 

97.5 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

GB 

1500 

65.8 

85.8 

93.4 

95.9 

97.8 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

GB 

1200 

66.2 

86.3 

94.1 

96.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

GB 

1000 

66.3 

86.6 

94.3 

96.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99-5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

OB 

900 

66.5 

86.7 

94.4 

97.0 

99.0 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99-7 

99.7 

OB 

800 

66.5 

86.7 

94.4 

97.0 

99.0 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GB 

700 

66.5 

86.7 

94.4 

97.0 

99.0 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GB 

600 

66.5 

86.7 

94.4 

97.0 

99.0 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

OB 

500 

66.5 

86.7 

94.5 

97.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

400 

66.5 

86.7 

94.5 

97.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

300 

66.5 

86.7 

94.5 

97.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

200 

66.5 

86.7 

94.5 

97.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

100 

66.5 

86.7 

94.5 

97.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

66.5 

86.7 

94.5 

97.1 

99.1 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  60 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  241 


GPKRKrlMC  ItOCATIOH  *A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


USAFETAC.  ASHEVILLE  HC 

PROM 

BOURLY 

OBSERVATIONS 

STATION 

lUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/ VALDOSTA 

6A 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

6E 

GE 

6E 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

25.9 

32.2 

34.5 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

GB 

20000 

45.4 

55.6 

59.9 

61.9 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GB 

18000 

46.0 

56.2 

60.5 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GE 

16000 

46.0 

56.2 

60.5 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62. B 

62.8 

GS 

14000 

47.0 

57.4 

61.7 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

G8 

12000 

50.3 

61.6 

66.2 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

10000 

58.3 

71.4 

76.6 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

9000 

58.7 

72.3 

77.5 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GS 

8000 

62.4 

77.1 

83.0 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

7000 

62.8 

77.6 

83.5 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

6000 

63.0 

78.0 

83.9 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

5000 

64.2 

79.4 

85.3 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

4500 

64.3 

79.5 

85.4 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

4000 

66.3 

81.9 

88.1 

91.0 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

3500 

67.3 

83.3 

89.7 

92.7 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

3000 

70.0 

86.7 

93.4 

96.6 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

2500 

70.2 

86.9 

93.7 

96.8 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

2000 

70.6 

87.3 

94.1 

97.2 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98,4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1800 

70.6 

87.3 

94.1 

97.2 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.5 

98-7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1500 

70.8 

87.4 

94.2 

97.3 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1200 

70.8 

87.4 

94.2 

97.3 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GS 

1000 

70.8 

87.5 

94.5 

97.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

900 

70.8 

87-5 

94.5 

97.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

800 

70-8 

87.5 

94.5 

97.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

70.8 

87.5 

94.5 

97.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

70.8 

87.5 

94.5 

97.6 

98.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

70.9 

87.7 

94.7 

97.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

70.9 

87.7 

94.7 

97.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CS 

300 

70.9 

87.7 

94.7 

97.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

70.9 

87.7 

94.7 

97.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

70.9 

87.7 

94.7 

97.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

70  9 

87.7 

94.7 

97.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUmBR  OF  CBSKRVATIOIIS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A’ 
USHFETAC,  ASHE\aLI.E  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAHB:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

JUL 

^URS: 

21-23 

cBILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

Ilf  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CSIL 

38.9 

48.7 

53.2 

54.3 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

GB 

20Oor 

52.5 

66.6 

72.7 

74.3 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

18000 

52.5 

66.6 

72.7 

74.3 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

16000 

52.5 

66.7 

72.8 

74.4 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

14000 

53.2 

67.4 

73.5 

75.2 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GB 

12000 

54.1 

68.6 

74.8 

76.5 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77-3 

77.3 

GB 

10000 

58.8 

74.4 

80.9 

82.7 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

9000 

59.5 

75.2 

81.6 

83.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84,5 

84.5 

84.5 

GB 

8000 

61.9 

78.5 

85.4 

87.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

7000 

62.2 

78.7 

85.9 

87.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

OB 

6000 

62.4 

78.9 

86.1 

88.0 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

5000 

62.8 

79.6 

86.9 

88.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

4500 

62.8 

79.7 

87.1 

89.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OB 

4000 

63.3 

80.5 

88.4 

90.5 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

3500 

63.5 

81.0 

88.8 

91.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

3000 

65.6 

83.9 

92.2 

94.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

2500 

65.6 

83.9 

92.2 

94.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

2000 

66.0 

84.4 

92.7 

95.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

1800 

66.0 

84.4 

92.7 

95.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

1500 

66.1 

84.6 

93.0 

95.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

1200 

66.3 

84.6 

93.2 

96,1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

1000 

66.7 

85.3 

93.8 

96.7 

97.8 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

900 

66.7 

85.3 

93.8 

96.7 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

800 

66.8 

85.4 

94.0 

96.9 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

700 

66.9 

85.5 

94.1 

97.0 

98.4 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

600 

66.9 

85.5 

94.1 

97.0 

98.4 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

500 

67.3 

86.1 

94.8 

97.8 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.3 

GB 

400 

67.3 

86.1 

94.8 

97.8 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

67.4 

86.2 

94.9 

98.0 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

67.4 

86.2 

94.9 

98.0 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

67.4 

86.2 

94.9 

98.0 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

67.4 

86.2 

94.9 

98.0 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  CT  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTina  I^OCATIOH  'A* 
USAFKEAC,  ASHBYILLS  HC 


PBRCBNTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


nxriOR  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  APB/VAIiX)STA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
HOirrH:  JUL  HOURS:  ALL 


cbilhio 

m 

FSBT 

GB 

7 

GB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

6E 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

i/4 

6E 

0 

m 

CBIL 

31.9 

43.4 

48.5 

50.9 

51.8 

52.0 

52.3 

52.5 

52.6 

52.7 

52.7 

52.7 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

QS 

20000 

42.1 

56.7 

63.1 

66.2 

67.7 

67.9 

68.3 

68.5 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68 

10000 

42.3 

56.9 

63.3 

66.4 

67.9 

68.1 

68.5 

68.8 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

OB 

16000 

42.3 

57.0 

63.4 

66.5 

68.0 

68.2 

68.5 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

GB 

14000 

42.9 

57.9 

64-3 

67.4 

68.9 

69.1 

69.5 

69.8 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

es 

12000 

44.5 

60.0 

66.6 

69.8 

71.3 

71.5 

71.9 

72.2 

72.2 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

OB 

10000 

48.4 

65.1 

72.0 

75.4 

76.9 

77.2 

77.6 

77.9 

78.0 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

GB 

9000 

48.8 

65.7 

72.6 

76.0 

77.6 

77.9 

78.3 

78.7 

78.7 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

GB 

8000 

51.2 

68.6 

75.9 

79.4 

81.1 

81.5 

81.9 

82.2 

82.3 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

GB 

7000 

51.5 

69.0 

76.4 

79.9 

81.7 

82.0 

82.4 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

GB 

6000 

51.7 

69.4 

76.8 

80.4 

82.1 

82.4 

82.8 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

<3B 

SOOO 

52.6 

70.4 

77.9 

81.5 

83.3 

83.6 

84.0 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

GB 

4500 

52.7 

70.5 

78.1 

81.7 

83.5 

83.8 

84.3 

84.6 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

GB 

4000 

53.7 

72.1 

79.8 

83.6 

85.5 

85.8 

86.3 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

GB 

3300 

54.5 

73.2 

81.1 

85.0 

86.9 

87.2 

87,6 

88.0 

88.1 

88.3 

88.3 

88,3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

GB 

3000 

57.3 

76.8 

85.2 

89.3 

91.4 

91.7 

92.2 

92.6 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

GB 

2500 

58.0 

77.7 

86.1 

90.2 

92.3 

92.7 

93.2 

93.6 

93.6 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

GB 

2000 

58.4 

78.3 

86.7 

90.9 

93.1 

93.4 

94.0 

94.3 

94.4 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

GB 

1800 

58.5 

78.3 

86.8 

90.9 

93.1 

93.5 

94.0 

94.4 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

GB 

1500 

58.6 

78.6 

87.1 

91.3 

93.5 

93.9 

94.4 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

08 

1200 

58.8 

78.8 

87.3 

91.6 

93.8 

94.2 

94.8 

95.2 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

GB 

1000 

59.0 

79-1 

87.7 

92.0 

94.3 

94.7 

95.3 

95.7 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

G8 

900 

59.1 

79.3 

87.9 

92.2 

94.5 

94.9 

95.6 

96.0 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

CX 

800 

59.2 

79.4 

88.1 

92.4 

94.7 

95.1 

95.8 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

GB 

700 

59.3 

79.6 

88.2 

92.6 

94.9 

95.4 

96.0 

96.4 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

08 

600 

59.3 

79.6 

88.3 

92.7 

95.1 

95.5 

96.2 

96.6 

96.7 

96,9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

GB 

500 

59.4 

79.9 

88.6 

93.1 

95.5 

95.9 

96.7 

97.2 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

GB 

400 

59.5 

80.0 

88.7 

93.3 

95.8 

96.2 

97.1 

97.6 

97.7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

Of 

300 

59.5 

80.0 

88.8 

93.4 

96.0 

96.5 

97.4 

98.0 

98.1 

98.5 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

€S 

200 

59.5 

80.1 

88.9 

93.5 

96.1 

96.6 

97.5 

98.1 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

08 

100 

59.5 

80.1 

88.9 

93.5 

96.2 

96.7 

97.6 

98.2 

98.4 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99.9 

100.0 

08 

000 

59.5 

80.1 

88.9 

93.5 

96.2 

96.7 

97.6 

98.2 

98.4 

98.9 

99.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  CBSRRVATIORS  7440 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECOP'^;  lCT  81  -  SEP  91 


LSI 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

AUG 

UJURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

40.6 

55.9 

63.9 

66,8 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GE 

20000 

45.1 

62.6 

71.8 

75.9 

77.4 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GB 

18000 

45.1 

62.6 

71.8 

75.9 

77.4 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GB 

16000 

45.1 

62.6 

71.8 

75.9 

77.4 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

6B 

14000 

45.5 

63.4 

72.7 

77.1 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

12000 

45.8 

64.5 

73.8 

78.2 

79.7 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.1 

80,1 

80.1 

80.1 

GB 

10000 

48.2 

68.0 

78.0 

82.8 

84.4 

84.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GB 

9000 

48.2 

68.1 

78.2 

83.0 

84.6 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

8000 

49.8 

70.5 

81.1 

86.1 

87.7 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

7000 

49.9 

70.6 

81.2 

86.2 

87.8 

88.0 

86.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

6000 

49.9 

70.6 

81.4 

86.5 

88.1 

88.2 

88.4 

88.4 

68.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

5000 

50.1 

71.2 

82.3 

87.4 

89.0 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

4500 

50.1 

71.2 

82.3 

87.4 

89.0 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

4000 

50.3 

71.7 

82.9 

88.2 

89.8 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

3500 

50.3 

72.0 

83.2 

88.5 

90.1 

90.2 

90.4 

90-4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

3000 

51.2 

73.3 

84.8 

90.5 

92.2 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

2500 

51.2 

73.3 

84.8 

90,5 

92.2 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

2000 

51.8 

74.1 

85.8 

91.6 

93.3 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

1800 

51.8 

74.1 

85.8 

91.6 

93.3 

93.4 

93.7 

93.7 

93,7 

93.7 

93.8 

93.8 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

1500 

51.8 

74.1 

85.9 

91.7 

93.4 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

1200 

52.0 

74,3 

86.1 

91.9 

93.8 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94-1 

94.2 

94.2 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

1000 

52.2 

74.6 

86,6 

92.5 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

900 

52.2 

74.6 

86.6 

92.5 

94.4 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

800 

52.2 

74.7 

86.7 

92.6 

94.5 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

700 

52.3 

74.8 

86.9 

92.9 

95.2 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

600 

52.3 

74.8 

86.9 

92-9 

95.2 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

500 

52.4 

75,2 

87.3 

93.3 

95.7 

95.8 

96.0 

96.3 

96.3 

96-3 

96.5 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

400 

52.5 

75.3 

87.6 

93.9 

96.3 

96.5 

96.8 

97,1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OE 

300 

52.7 

75.5 

87.8 

94.3 

97.1 

97.2 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

200 

52.7 

75.5 

87.8 

94.5 

97.4 

97.5 

98.3 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

100 

52.7 

75.5 

87.8 

94.5 

97.4 

97.5 

98.3 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

52.7 

75.5 

87.8 

94.5 

97.4 

97.5 

98.3 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIMG  lOCATIOII  *A'  PBRCEHTAGB  FRBQUENCy  OF  OCCUBRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 


USAFECAC, 

STATIOII  1 

p  ASBBVILLB  RC 

ffUMBER:  747810 

FROM 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/ VALDOSTA 
LST  TO  UTC:  +  5 

BOURLY 

GA 

OBSERVATIONS 

PERIOD 

HORTH: 

OF  RECORD:  OCT  81  - 
AUG  HOURS:  03-05 

SEP  91 

CBILIIIG 

VISIBILITY  III  STATUTE 

MILES 

III 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

29.8 

45.9 

58.6 

64.5 

69.9 

70.5 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.7 

71.7 

72.0 

72.0 

6B 

20000 

31.8 

46.8 

63.2 

69.7 

75.4 

76.2 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

78.0 

78.0 

GE 

leooo 

31.8 

48.8 

63.2 

69.7 

75.4 

76.2 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

78.0 

78.0 

GB 

16000 

31.8 

48.8 

63.2 

69.7 

75.4 

76.2 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

78.0 

78.0 

GB 

14000 

31.8 

48.8 

63.4 

70.0 

75.7 

76.6 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.3 

78.3 

GB 

12000 

32.3 

49.8 

64.5 

71.1 

76.8 

77.6 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.4 

79.4 

GB 

10000 

33.3 

51.3 

66.0 

73.3 

79.2 

80.1 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

8i.3 

81.3 

81.5 

81.5 

81.8 

81.8 

GB 

9000 

33.3 

51.3 

66.0 

73.4 

79.4 

80.2 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.9 

81.9 

GB 

6000 

34.2 

52.6 

68.0 

75.6 

81.6 

82.5 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

84.2 

84.2 

GB 

7000 

34.2 

52.6 

68.0 

75.6 

81.6 

82.5 

83.2 

63.4 

83.4 

83.4 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

84.2 

84.2 

GB 

6000 

34.2 

52.6 

68.0 

75.6 

81.6 

82.5 

83.2 

83.4 

83.4 

63.4 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

84.2 

84.2 

GE 

5000 

34.4 

52.8 

68.3 

75.9 

81.9 

82.8 

83.5 

83.8 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.5 

84.5 

GB 

4500 

34.4 

52.8 

68.3 

75.9 

81.9 

82.8 

83.5 

83.8 

83.8 

83.8 

84.0 

84  > 

84.2 

84.2 

84.5 

84.5 

GE 

4000 

34.4 

53.1 

68.6 

76.2 

82.3 

83.1 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

84.8 

84.8 

GB 

3500 

34.4 

53.1 

68.6 

76.2 

82.3 

83.1 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

84.8 

84.8 

GB 

3000 

34.6 

53.3 

69.5 

77.5 

83.8 

84.6 

85.4 

85.6 

85  .6 

85.7 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.5 

86.5 

GE 

2500 

34.6 

53.3 

69.5 

77.5 

83.8 

84.6 

85.4 

85.6 

85.6 

85.7 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.5 

86.5 

GB 

2000 

34.8 

53.7 

70.0 

78.1 

84.5 

85.4 

86.3 

86.6 

86-6 

86.8 

87.0 

87.0 

87.2 

87-2 

87.5 

87.5 

GB 

1800 

34.8 

53.7 

70.0 

78.1 

84.5 

65.4 

66.3 

86.6 

86.6 

86.8 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.5 

87.5 

GB 

1500 

34.6 

53.8 

70.1 

78.2 

84.7 

85.6 

86.6 

86.8 

86.8 

87.0 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

GB 

1200 

34.8 

53.9 

70.3 

78.4 

84.9 

85.8 

86.8 

87.0 

87-0 

87.2 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

88.0 

88.0 

GB 

lOOO 

34.9 

54.0 

70.9 

78.9 

85.5 

86.3 

87.3 

87.5 

87.5 

87.7 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.5 

88.5 

GB 

900 

34.9 

54.0 

70.9 

78.9 

85.5 

86.3 

87.3 

87-5 

87.5 

87.7 

88.0 

88. 0 

88.2 

88.2 

88.5 

88.5 

GB 

SCO 

34.9 

54.0 

70.9 

78.9 

85.8 

86,7 

87.6 

87.8 

87.8 

88.1 

88.3 

88.3 

88.5 

88.5 

88.8 

88.8 

GE 

700 

34.9 

54.1 

71.4 

79.5 

86.6 

87.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.8 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

89.6 

89.6 

GB 

600 

34.9 

54.2 

71.5 

79.6 

86.7 

87.5 

88.5 

88.7 

8B-7 

88.9 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

89.7 

89.7 

GB 

500 

34.9 

54.5 

72.2 

80.3 

87.6 

88.6 

90.0 

90.4 

90.5 

90.8 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.6 

91.6 

GB 

400 

35.3 

54.8 

72-7 

81.2 

88.9 

89.9 

91.3 

91.7 

91.8 

92.2 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

93.2 

93.2 

GB 

300 

35.5 

55.1 

73.0 

81.6 

69.6 

90.5 

92.6 

93.4 

93-8 

94.3 

94.6 

94.6 

94.9 

94.9 

95.7 

95.7 

GB 

200 

35.5 

55.1 

73.1 

81.7 

90.0 

91.0 

93.9 

95-1 

95-6 

96.3 

96.7 

96.7 

97.3 

97.3 

98.4 

98.6 

GB 

100 

35.5 

55.1 

73.1 

81-7 

90.0 

91.0 

94.1 

95.5 

96.0 

96.8 

97.4 

97.4 

98.2 

98.2 

99.2 

99.9 

GB 

000 

35.5 

55.1 

73.1 

81.7 

90.0 

91.0 

94.1 

95.5 

96-0 

96.8 

97.4 

97.4 

98.3 

98.3 

99.4 

100.0 

Tcnw,  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPKRATma  LOCKTICm  ’A’ 
USAFBXAC,  ASHEVnXB  RC 


PERCBNTASE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LOT  TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

AUG 

BOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATITTB 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

11.6 

28.4 

37.7 

44.8 

52.2 

54.1 

56.9 

57.8 

58.3 

59.0 

59.2 

59.2 

59.8 

59.9 

60.0 

60.1 

6E 

20000 

12.5 

30.5 

41.3 

49.6 

57.5 

59.7 

62.9 

64.1 

64.5 

65.8 

66.2 

66.2 

66.8 

66.9 

67.0 

67.1 

6E 

18000 

12.5 

30.5 

41.3 

49.6 

57.5 

59.7 

62.9 

64.1 

64.5 

65.8 

66.2 

66.2 

66.8 

66.9 

67.0 

67.1 

6B 

16000 

12.5 

30.5 

41.4 

49.7 

57.6 

59.8 

63.0 

64.2 

64.6 

65.9 

66.3 

66.3 

66.9 

67.0 

67.1 

67.2 

GB 

14000 

12.5 

31.0 

41.9 

50.2 

58.2 

60.3 

63.5 

64.7 

65.2 

66.5 

66.9 

66.9 

67.4 

67.5 

67.6 

67.7 

GB 

12000 

12.6 

31.5 

43.1 

51.6 

59.9 

62.2 

65.5 

66.8 

67.2 

68.6 

69.1 

69.1 

69-7 

69.8 

69.9 

70.0 

GB 

10000 

14.4 

33.5 

46.0 

54.6 

63.2 

65.5 

68.9 

70.2 

70.6 

72.2 

72.7 

72.7 

73.2 

73.3 

73.4 

73.5 

GB 

9000 

14.6 

33.8 

46.2 

54.8 

63.4 

65.7 

69.2 

70.6 

71.1 

72.6 

73.1 

73.1 

73.7 

73.8 

73.9 

74.0 

GB 

6000 

14.9 

34.9 

47.7 

56.7 

65.4 

67.6 

71.2 

72.7 

73.1 

74.6 

75.3 

75.3 

75.9 

76.0 

76.1 

76.2 

GB 

7000 

14.9 

34.9 

47.8 

56.9 

65.6 

67.8 

71.4 

72.9 

73.3 

74.8 

75.5 

75.5 

76.1 

76.2 

76.3 

76.5 

GB 

6000 

14.9 

34.9 

47.8 

56.9 

65.6 

67.8 

71.4 

72.9 

73.3 

74.8 

75.5 

75.5 

76.1 

76.2 

76.3 

76.5 

GB 

SOOO 

15.2 

35.2 

48.3 

57.5 

66.5 

68.7 

72.3 

73.8 

74.2 

75.7 

76.3 

76.3 

77.0 

77.1 

77.2 

77.3 

GB 

4500 

15.2 

35.2 

48.3 

57.5 

66.5 

68.7 

72.3 

73.8 

74.2 

75.7 

76.3 

76.3 

77.0 

77.1 

77.2 

77.3 

GB 

4000 

15.4 

35.4 

48.6 

58.0 

67.1 

69.4 

73.0 

74.5 

74.9 

76.5 

77.1 

77.1 

77.7 

77.8 

78.0 

78.1 

GB 

3500 

15.4 

35.5 

48.7 

58.1 

67.2 

69.5 

73.1 

74.6 

75.1 

76.6 

77.2 

77.2 

77.8 

78.0 

78.1 

78.2 

GB 

3000 

15.5 

35.7 

49.0 

58.4 

67.6 

69.9 

73.5 

75.2 

75.6 

77.1 

77.7 

77.7 

78.5 

78.6 

78.7 

78.8 

GB 

2500 

15.5 

36.0 

49.6 

58.9 

68.2 

70,4 

74.1 

75.7 

76.1 

77.8 

78.3 

78-3 

79.0 

79.1 

79.2 

79.4 

GB 

2000 

15.6 

36.2 

49.9 

59.4 

68.7 

71.0 

74.8 

76.5 

76.9 

78.4 

79.0 

79.0 

79.8 

79.9 

80.0 

80-1 

GB 

1800 

15.6 

36.3 

50.0 

59.5 

68.8 

71.1 

74.9 

76.6 

77.0 

78.5 

79-1 

79.1 

79.9 

80.0 

80.1 

80.2 

OB 

1500 

15.6 

36.3 

50.0 

59.5 

68.9 

71.2 

75.1 

76.7 

77.1 

78.6 

79.2 

79.2 

80.0 

80.1 

80.2 

80.3 

GB 

1200 

15.9 

37.5 

51.3 

60.9 

70.3 

72.7 

76.6 

78.3 

78.7 

80.2 

80.9 

80.9 

81.6 

81.7 

81.8 

81.9 

GB 

1000 

15.9 

37.5 

51.3 

60.9 

70.3 

72.7 

76.8 

78.5 

78.9 

80.4 

81.1 

81.1 

81.8 

81.9 

82.0 

82.2 

GB 

900 

15.9 

37.5 

51.3 

61.1 

70.5 

72.9 

77.0 

78.7 

79.1 

80.6 

01.3 

81.3 

82.0 

82.2 

82.3 

82.4 

GB 

800 

15.9 

37.6 

51-7 

61.5 

71.2 

74.0 

78.1 

79.8 

80.2 

81.7 

82.4 

82.4 

83.1 

83.2 

83.3 

83.4 

OB 

700 

16.0 

37.7 

52.2 

62.0 

71.9 

74.7 

78.8 

80.5 

81.0 

82.5 

83.1 

83.1 

83.9 

84.0 

84.1 

84.2 

GB 

600 

16.2 

38.2 

52.6 

62.5 

72.4 

75.2 

79.5 

81.2 

81.6 

83.1 

83.8 

83.8 

84.5 

84.6 

84.7 

84.8 

GB 

500 

16.5 

38.6 

53.2 

63.7 

73.8 

76.8 

81.5 

83.4 

84.2 

85.9 

86.7 

86.7 

87.4 

87.5 

87.7 

87.8 

OB 

400 

16.5 

38.6 

53.4 

64.2 

74.7 

77.7 

82.9 

85.4 

86.5 

88.3 

89.2 

89.2 

90-2 

90.3 

90.5 

90.6 

GB 

300 

16.7 

38.8 

53.7 

64.4 

74.9 

78.0 

83.4 

86.3 

87.5 

89.9 

90.9 

91.0 

92.4 

92.7 

93.2 

93.4 

GB 

200 

16.7 

38.8 

53.8 

64.5 

75.2 

78.2 

83.9 

86.9 

88.1 

91.2 

92.7 

92.8 

95.1 

95.6 

97.0 

97.3 

GB 

100 

16.7 

38.8 

53.8 

64.5 

75.2 

78.2 

83.9 

87.0 

88.2 

91.5 

93.4 

93.5 

96.0 

96.8 

98.6 

99.9 

GB 

000 

16.7 

38.8 

53.8 

64.5 

75.2 

78.2 

83.9 

87.0 

88.2 

91.5 

93.4 

93.5 

96.0 

96.8 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPEMTIHG  lOCKTIOH  'A’ 
USAFBTAC,  ASHEVIIXB  RC 


PEKCBNTAGE  FREQUEHCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747S10  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAL008TA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 


CBILIMG 
IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  ^ 

GE 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

27.4 

49.2 

57.2 

60.2 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

GS 

20000 

29.8 

54.4 

63.7 

67.0 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GE 

18000 

29.8 

54.5 

63.8 

67.1 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

6S 

16000 

29.8 

54.5 

63.9 

67.2 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

a 

14000 

30.3 

55.8 

65.4 

68.8 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GS 

12000 

31. C 

57.4 

67.4 

70.9 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

6B 

10000 

32.5 

60.1 

70.3 

73.8 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GE 

9000 

32.5 

60.1 

70.3 

73.9 

74.4 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

8000 

34.7 

62.7 

73.0 

76.7 

77.2 

77.4 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GS 

7000 

34.7 

62.8 

73.1 

76.8 

77.3 

77.5 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77,8 

77.8 

77.8 

77,8 

GE 

6000 

34.8 

62.9 

73.2 

76.9 

77.4 

77.6 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78,0 

GS 

sooo 

35.1 

63.3 

73.7 

77.4 

78.0 

78.2 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

6B 

4500 

35.1 

63.3 

73.7 

77.4 

78.0 

78.2 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GE 

4000 

35.4 

63.7 

74.0 

77.8 

78.4 

78.8 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

3500 

36.0 

64.3 

74.7 

78.6 

79.1 

79.6 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

3000 

38.2 

66.9 

77.3 

81.2 

81.7 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GS 

2500 

38.9 

68.0 

78.5 

82.5 

83.0 

83.4 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

2000 

40.5 

70.8 

81.7 

85.7 

86.2 

86.8 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

1800 

40.6 

70.9 

81.8 

85.8 

86.3 

86.9 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

1500 

41.9 

72.4 

83.4 

87.5 

88.3 

86.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

1200 

42.6 

73.3 

84.5 

88.8 

89.7 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

1000 

42.8 

73.8 

85.3 

89.7 

90.6 

91.3 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

900 

43.0 

74.4 

86.1 

90.5 

91.6 

92.3 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

800 

43.0 

74.5 

86.3 

91.0 

92.2 

93.2 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

700 

43.1 

74.8 

86.8 

91.7 

93.1 

94.5 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

600 

43.3 

75.3 

87.2 

92.2 

93.5 

95.1 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GS 

500 

43.3 

75.9 

88.1 

94.0 

95.6 

97.1 

98.1 

98.5 

98.6 

98.6 

90.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

400 

43.3 

75.9 

88.1 

94.0 

95.8 

97.5 

98.6 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

300 

43.3 

75.9 

88.1 

94.0 

96.0 

97.7 

98.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

200 

43.3 

75.9 

88.1 

94.0 

96.0 

97.7 

98.9 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

43.3 

75.9 

88.1 

94.0 

96.0 

97.7 

98.9 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

43.3 

75.9 

88.1 

94.0 

96.0 

97.7 

98.9 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUHBER:  747810  STATION  NAME:  HOOOY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

Moirna: 

AUG 

SOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

28.8 

47.0 

52.6 

53.9 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

6B 

20000 

37.0 

59.6 

66.7 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GB 

18000 

37.0 

59.7 

66.8 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GE 

16000 

37.0 

59.8 

66.9 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

14000 

37.5 

61.1 

68.2 

69.8 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB 

12000 

38.2 

62.3 

69.6 

71.2 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GB 

10000 

40.0 

65.3 

73.2 

74.8 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

9000 

40.0 

65.3 

73.5 

75.3 

75.6 

75-6 

75,6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

8000 

40.4 

65.7 

74.4 

76.1 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

7000 

40.5 

66.0 

74.7 

76.5 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GB 

6000 

40.6 

66.1 

74.8 

76.6 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

5000 

41.1 

66.8 

75.5 

77.2 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GB 

4500 

41.3 

67.2 

75.9 

77.6 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

4000 

41.7 

68.3 

77.2 

78.9 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

3500 

43.8 

70.9 

80.0 

81.8 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

3000 

48.7 

78.8 

88.5 

90.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

2500 

50.6 

81.0 

90.6 

92.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

2000 

51.4 

82.4 

92.3 

94.3 

95.5 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

1800 

51.4 

82.4 

92.3 

94.3 

95,5 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

1500 

52.0 

83.1 

93.1 

95.2 

96.3 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97-3 

97.3 

97.3 

GB 

1200 

52.3 

83.3 

94.0 

96.1 

97.4 

97.8 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

1000 

52.4 

83.4 

94.1 

96.3 

97.6 

98.1 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

900 

52.4 

83.4 

94.1 

96.3 

97.6 

98.1 

98,5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

800 

52.4 

83.4 

94.1 

96.3 

97.6 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

700 

52.5 

83.5 

94.2 

96.7 

98.1 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

600 

52.5 

83.7 

94.3 

96.9 

98.4 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

500 

52.5 

83.7 

94.3 

97.1 

98.6 

99.1 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 

52.5 

83.7 

94.3 

97.1 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

52.5 

83.7 

94.3 

97.1 

98.7 

99.2 

99.8 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

52.5 

83.7 

94.3 

97.1 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

52.5 

83.7 

94.3 

97.1 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

’00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

52.5 

83.7 

94.3 

97.1 

98.7 

99.2 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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Om/aUIG  LOCATIOH  -A* 
USAFRIAC,  ASHBV1U.B  RC 


FERUBiriAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FR3H  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUICER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


CBILIR6 

HI 

rBKT 

OB 

7 

GS 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GB  GB  GB  SB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

6E 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

28.7 

40.8 

44.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

GB 

20000 

42.0 

58.8 

63.2 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

G8 

18000 

42.0 

58.8 

63.2 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64-7 

64.7 

6E 

16000 

42.3 

59.1 

63.5 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GS 

14000 

42.6 

59.5 

63.9 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GB 

12000 

43.5 

61.0 

65.5 

67.1 

67-1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

10000 

46.9 

66.6 

71.6 

73.4 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GB 

9000 

47.1 

67.0 

72.3 

74.1 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

8000 

49.5 

69.7 

75.5 

77.4 

77.6 

77.6 

77.7 

77,7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

7000 

49.6 

70.0 

75.9 

77.8 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GB 

6000 

49.7 

70.2 

76.1 

78.1 

78-3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GB 

5000 

50.4 

71.3 

77.2 

79.1 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

4500 

50.6 

71.7 

77.6 

79.6 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

4000 

52.3 

73.8 

80.0 

82.0 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

3500 

54.2 

76.6 

83.3 

85.6 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

3000 

57.1 

81.3 

88.9 

92.3 

93-5 

93.5 

93.9 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

2500 

58.1 

82.5 

90.1 

93.5 

94.9 

94.9 

95.3 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

2000 

58.9 

83.8 

91.5 

94.9 

96.5 

96.5 

96.8 

97.0 

97.0 

97.3 

97,4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

1800 

58.9 

83.8 

91.5 

94.9 

96.5 

96.5 

96.8 

97.0 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

1900 

99.0 

84.1 

91.8 

99-3 

96.8 

96.8 

97.1 

97.3 

97.3 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1200 

59.4 

84.5 

92.6 

96.0 

97.6 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1000 

59.5 

84.6 

92.7 

96.1 

97.8 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

900 

59.5 

84.6 

92.7 

96.1 

97.8 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

800 

59.5 

84.6 

92.7 

96.1 

97-8 

97.8 

98.2 

98.5 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

700 

59.6 

84.8 

92.9 

96.3 

98.1 

98.1 

98.4 

98.7 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

600 

59.6 

85.1 

93.1 

96.7 

98.5 

98.5 

98.8 

99.1 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

59.6 

85.3 

93.3 

96.9 

98.7 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

59.6 

85.3 

93.3 

96.9 

98.7 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

59.6 

85.3 

93.3 

96.9 

98.7 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

200 

59.6 

85.3 

93.3 

96.9 

98-7 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99-9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

59.6 

85.3 

93.3 

96.9 

98.7 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

000 

59.6 

85.3 

93.3 

96.9 

98.7 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  69 


USAFETAC/DS— 92/27 1 


Page  250 


OFSmTIirG  LCXATIOH  ’A* 
USAFEZAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATtOR  NUMBER:  747610  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

VO  irrcz 

+  5 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

18-20 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

STATOTB 

MILES 

111 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

27.3 

37.4 

39.1 

40.4 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

6B 

20000 

42.3 

57.7 

61.1 

62.7 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

6E 

18000 

42.4 

57.8 

61.2 

62.8 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GE 

16000 

42.5 

58.0 

61.3 

62.9 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GE 

14000 

43.0 

58.6 

61.9 

63.5 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GE 

12000 

44.8 

61.0 

64.7 

66.5 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE 

10000 

50.1 

68.8 

73.8 

76.0 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

9000 

50.6 

69.5 

74.4 

76.7 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

8000 

53.8 

74.0 

79.7 

82.0 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

7000 

54.0 

74.3 

80.0 

82.4 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

6000 

54.3 

74.6 

80.3 

82.7 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GE 

5000 

54.8 

75.4 

81.5 

83.9 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

6B 

4500 

55.1 

75.6 

81.8 

84.2 

85. 1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

OB 

4000 

56.6 

77.5 

84.1 

86.9 

87.8 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GE 

3500 

58.0 

79.4 

86.2 

89.0 

90.0 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

3000 

61.1 

83.9 

90.9 

93.7 

95.2 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

2500 

61.7 

84.5 

91.6 

94.5 

96.0 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

2000 

61.7 

84.7 

91.9 

94.9 

96.6 

96.6 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

1600 

61.9 

84.9 

92.2 

95.2 

96.8 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

1500 

62.0 

65.2 

92.6 

95.6 

97.2 

97  .2 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97  .8 

97.8 

97.8 

GE 

1200 

62.4 

85.5 

92.9 

95.9 

97.5 

97.5 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

1000 

62.4 

85.5 

93.0 

96.0 

97,7 

97.7 

98.1 

98,2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

900 

62.4 

85.5 

93.0 

96.1 

97-8 

97.8 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98. 5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

800 

62.4 

85.5 

93.0 

96.1 

98.0 

98.0 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

700 

62.4 

85.5 

93.1 

96.2 

98.1 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

600 

62.6 

85.8 

93.5 

96.7 

98.5 

98.5 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

500 

62.6 

85.9 

94.1 

97.3 

99.1 

99.1 

99,5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

62.6 

85.9 

94.1 

97.3 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

62.6 

85.9 

94.1 

97.3 

99.1 

99.1 

99,5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

62.6 

85.9 

94.1 

97.3 

99.1 

99,1 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

62.6 

85.9 

94.1 

97.3 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

62.6 

85.9 

94.1 

97.3 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPSMTIHG  UXATIOH  *A'  PBKCBHTAGB  FREgUENCY  OF  OCCURRERCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXMC,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


aXKTIOR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MOIfTB: 

AUG 

HOURS: 

21-23 

CBILIMG 

VISIBILITY  m 

BWPJTB 

MILES 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CBIla 

36.3 

48.9 

53.7 

54.8 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

GE 

20000 

47.0 

64.0 

69.5 

71.1 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

18000 

47.0 

64.0 

69.5 

71.1 

71-9 

71-9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

16000 

47.0 

64.0 

69.5 

71.1 

71-9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

14000 

47.2 

64.3 

69.9 

71.6 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GS 

12000 

48.3 

65.7 

71.5 

73.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB 

10000 

52.9 

72.9 

79.5 

81.5 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

9000 

53.5 

73.8 

80.3 

82.4 

83.5 

83.7 

83,7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

8000 

56.1 

77.3 

84.2 

86.6 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

7000 

56.5 

77.6 

84.6 

87.0 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GS 

6000 

56.6 

77.7 

84.7 

87.1 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GS 

5000 

57.2 

78.6 

85.8 

88.3 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

4500 

57.2 

78.6 

85.8 

88.3 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OB 

4000 

58.6 

80.6 

88.4 

91.1 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

3500 

58.8 

81.3 

89.0 

91.7 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

3000 

60.6 

83.4 

92.0 

94.8 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

2500 

60.6 

83.5 

92.2 

94.9 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

2000 

60.8 

83.8 

92.5 

95.5 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GK 

1800 

60.8 

83.8 

92.5 

95.5 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

1500 

61.0 

84.1 

92.8 

95.9 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1200 

61.2 

84.4 

93.1 

96.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

1000 

61.3 

84.5 

93.2 

96.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

900 

61.3 

84.5 

93.2 

96.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

800 

61.3 

84.5 

93.2 

96.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GS 

700 

61.3 

84.6 

93.4 

96.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

600 

61.3 

84.8 

93.7 

96.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

500 

61.3 

84.8 

93.9 

97.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

400 

61.3 

84.9 

94.1 

97.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

61.3 

84.9 

94.1 

97.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OS 

200 

61.3 

84.9 

94.1 

97.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

61.3 

84.9 

94.1 

97.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

61.3 

84.9 

94.1 

97.3 

99-5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOEAL  NUISER  OF  OBSERVKTIONS  930 
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OPKRATIHO  UJCKTION  *A’ 
USAFEXAC,  ASHKVILLB  HC 


PERCKIRAGB  FREQUBHCY  (X  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


8IATIGH  NUNBER:  747810  STATION  NAME:  HOODY  AFB/VALD03TA  GA 

LOT  TO  UTC;  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


CEILING 
IN  1 

FEET  I 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GB  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

28.8 

44.2 

50.9 

53.8 

55.7 

56.0 

56.4 

56.6 

56.6 

56.7 

56.8 

56.8 

56.9 

56,9 

57.0 

57.0 

GB 

20000 

35.9 

54.6 

62.6 

66.1 

68.3 

68.6 

69.2 

69.3 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

OB 

18000 

35.9 

54.6 

62.6 

66.2 

68.3 

68.7 

69.2 

69.4 

69.4 

69.6 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

GB 

16000 

36.0 

54.7 

62.7 

66.3 

68.4 

68.8 

69.3 

69.5 

69.5 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

GB 

14000 

36.3 

55.3 

63.4 

67.1 

69.2 

69.6 

70.1 

70.3 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

GB 

12000 

37.1 

56.6 

65.0 

68.7 

71.0 

71.4 

71.9 

72.1 

72.2 

72.3 

72.4 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

10000 

39.8 

60.8 

69.8 

73.8 

76.2 

76.6 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77,9 

GB 

9000 

40.0 

61.1 

70.2 

74.2 

76.6 

77.0 

77.6 

77.8 

77.9 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

GB 

6000 

41.7 

63.4 

72.9 

77.2 

79.6 

80.0 

80.6 

80.8 

80.9 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

7000 

41.8 

63.6 

73.2 

77.4 

79.8 

80.3 

80.9 

81.1 

81.2 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

GB 

6000 

41.9 

63.7 

73.3 

77.5 

80.0 

80.4 

81.1 

81.3 

81.3 

81.5 

81.6 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

GB 

5000 

42.3 

64.3 

74.1 

78.3 

80.9 

81.3 

81.9 

82.2 

82.2 

82.4 

82.5 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

4500 

42.4 

64.4 

74.2 

78.5 

81.0 

81.5 

82.1 

82.3 

82.4 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

GB 

4000 

43.1 

65.5 

75.5 

79.9 

82.5 

82.9 

83.6 

83.8 

83.9 

84.1 

84.2 

64.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

3500 

43.9 

66.6 

76.7 

81.2 

83.8 

84.3 

84.9 

85.2 

85.2 

85.4 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

GB 

3000 

45.9 

69.6 

80.1 

84.8 

87.7 

88.2 

88.9 

89.2 

89.2 

89.5 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

GB 

2500 

46.4 

70.3 

80.9 

85.6 

88.6 

89.0 

89.7 

90.0 

90.1 

90.3 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

GB 

2000 

46.9 

71.2 

81.9 

86.8 

89.8 

90.3 

91.1 

91,4 

91.5 

91.7 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

GB 

1800 

47.0 

71.2 

82.0 

86.9 

89.9 

90.4 

91.2 

91.5 

91.5 

91.8 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

GB 

1500 

47.3 

71.6 

82.5 

87.4 

90.4 

91.0 

91.8 

S  .0 

92.1 

92.4 

92.5 

92.5 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

OB 

1200 

47.6 

72.1 

83.1 

88.0 

91.2 

91.7 

92.6 

92.0 

92.9 

93.2 

93.3 

93.3 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

GB 

1000 

47-7 

72.2 

83.4 

88.3 

91.5 

92.1 

92.9 

93.2 

93.3 

93.6 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

GE 

900 

47.7 

72.3 

83.5 

88.5 

91.7 

92.3 

93.1 

93.4 

93.5 

93.8 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

GB 

800 

47.7 

72.4 

83.6 

88.6 

91.9 

92.6 

93,5 

93.8 

93.9 

94.1 

94,3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

700 

47.8 

72.5 

83.9 

89.0 

92.4 

93.2 

94.0 

94.4 

94.4 

94.7 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

600 

47.8 

72.7 

84.1 

89.3 

92.7 

93.5 

94.4 

94.7 

94.8 

95.1 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

GB 

500 

47.9 

73.0 

84.5 

90.0 

93.5 

94.3 

95.4 

95.8 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

GB 

400 

47.9 

73.1 

84.7 

90.2 

94.0 

94.8 

95.9 

96.5 

96.6 

97.0 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

GB 

300 

48.0 

73.1 

84.8 

90.4 

94.2 

95.0 

96.3 

96.9 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

GE 

200 

48.0 

73.1 

84.8 

90.4 

94.3 

95.1 

96.6 

97.3 

97.6 

98.2 

98,5 

98.5 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

GB 

100 

48.0 

73.1 

84.8 

90.4 

94.3 

95.1 

96.6 

97.4 

97.7 

98.3 

98.7 

98.7 

99.3 

99.4 

99.7 

100.0 

GB 

000 

48.0 

73.1 

84.8 

90.4 

94.3 

95.1 

96.6 

97.4 

97.7 

98.3 

98.7 

98.7 

99.3 

99.4 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


D  -  2  -  72 


USAFETAC/DS— 92 /27 1 


Page  253 


OPEMTIHO  UXATIOH  ’A*  PBRCBHTAGB  FBEQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

747810 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

5 

PBRICX) 

MONTB: 

OP  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  HOURS;  00-02 

SBP  91 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

1  6S 

6E 

GE  GB 

GB 

GB  GB  GB 

GB 

GE 

GB 

GB  GB 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5  4 

3 

2  1/2  2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8  1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

43.6 

56.8 

65.4 

67.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

66.8 

GB 

20000 

47.1 

62.4 

72.7 

75.1 

76.3 

76.3 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

18000 

47.1 

62.4 

72.7 

75.1 

76.3 

76.3 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

16000 

47.1 

62.4 

72.7 

75.1 

76.3 

76.3 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

14000 

47.2 

62.8 

73.0 

75.4 

76.7 

76.7 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

12000 

47.9 

63.4 

73.7 

76.1 

77.3 

77.3 

77.4 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

10000 

50.3 

66.6 

77.0 

79.6 

80.8 

80.8 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

9000 

50.7 

66.9 

77.3 

80.0 

81.2 

81.2 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

8000 

51.9 

68.2 

78.8 

81.4 

82.7 

82.7 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

7000 

52.4 

69.1 

79.8 

82.4 

83.7 

83.7 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

6000 

52.4 

69.1 

79.9 

82.6 

83.9 

83.9 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

5000 

53.4 

70.3 

81.1 

83.8 

85.1 

85.1 

85.4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

4500 

53.8 

70.7 

81.4 

84.1 

85.4 

85.4 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

66.0 

GB 

4000 

54.4 

71.7 

82.4 

85.2 

86.8 

86.9 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB 

3500 

54.9 

72.2 

83.0 

86.0 

87.6 

87.7 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

3000 

55.4 

73.2 

84.0 

87.0 

88.7 

88.8 

89.1 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GB 

2500 

55.6 

73.3 

84.1 

87.1 

88.8 

88.9 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OB 

2000 

56.1 

74.1 

84.9 

88.1 

89.8 

89.9 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

1800 

56.3 

74.3 

85.1 

88.3 

90.0 

90.1 

90.4 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GB 

1500 

57.0 

75.1 

86.1 

89.3 

91.0 

91.1 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

1200 

57.0 

75.3 

86.4 

89.7 

91.4 

91.6 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

OB 

1000 

57.3 

75.9 

87.2 

90.6 

92.3 

92.4 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

900 

57.4 

76.0 

87.8 

91.1 

92.9 

93.0 

93.3 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OB 

800 

57.4 

76.0 

87.9 

91.3 

93.1 

93.2 

93.6 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

700 

57.4 

76.0 

88.1 

91.6 

93.8 

93.9 

94.3 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

600 

57.7 

76.2 

88.4 

92.0 

94.2 

94.4 

95.1 

95.3 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

500 

59.1 

77.7 

89.9 

93.4 

96.0 

96.6 

97.3 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

400 

59.1 

77.7 

89.9 

93.4 

96.4 

97.1 

98.2 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

OB 

300 

59.2 

78.1 

90.3 

93.9 

96.9 

97.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

08 

200 

59.2 

78.1 

90.4 

94.0 

97.0 

97.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

GB 

100 

59.2 

78.1 

90.4 

94.0 

97.0 

97.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

GB 

000 

59.2 

78.1 

90.4 

94.0 

97.0 

97.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUmSR  OF  OBSERVATIONS  900 
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OFEmTIHG  LOCKtlOR  'A* 
USAFBXAC,  ASBEVIUB  RC 


PBRCSRIAGS  FREQUSHCY  CfF  OCCURREHCS  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnOR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IH 

GB 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

34.8 

45.4 

55.0 

60.1 

64.9 

65.2 

66.1 

66.6 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

OB 

20000 

37.2 

48.4 

59.3 

65.0 

70.4 

70.8 

71.7 

72.1 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OB 

18000 

37.2 

48.4 

59.3 

65.0 

70.4 

70.8 

71.7 

72.1 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OB 

leooo 

37.2 

48.4 

59.3 

65.0 

70.4 

70.8 

71.7 

72.1 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OB 

14000 

37.2 

48.6 

59.7 

65.3 

70.8 

71.1 

72.0 

72.4 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

OB 

12000 

37.9 

49.6 

60.8 

66.6 

72.0 

72.3 

73.2 

73.7 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OB 

10000 

39.2 

51.1 

62.6 

68.4 

73.9 

74.2 

75.1 

75.6 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75-9 

75.9 

OB 

9000 

39.2 

51.2 

62.9 

68.8 

74.2 

74.6 

75.4 

75.9 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

8000 

39.6 

52.6 

64.3 

70.3 

75.9 

76.2 

77.1 

77.6 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

OB 

7000 

40.1 

53.1 

64.9 

70.9 

76.4 

76.8 

77.9 

78.3 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

OB 

6000 

40.4 

53.4 

65.3 

71.3 

76.9 

77.2 

78.3 

78.8 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

68 

5000 

40.9 

54.1 

66.3 

72.6 

78.2 

78.6 

79.7 

80.1 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

es 

4500 

40.9 

54.1 

66.3 

72.6 

78.2 

78.6 

79.7 

80. 1 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

OB 

4000 

42.0 

55.2 

67.6 

73.8 

79.8 

80.1 

81.2 

81.7 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

OB 

3500 

42.0 

55.2 

67.7 

73.9 

79.9 

80.2 

81.3 

81.8 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

OB 

3000 

42.1 

55.3 

67.8 

74.0 

80.1 

80.4 

81.6 

82.0 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

2500 

42.1 

55.3 

67.8 

74.0 

80.1 

80.4 

81.6 

82.0 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

2000 

42.2 

55.6 

68.2 

74.4 

80.6 

80.9 

82.0 

82.4 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OB 

1800 

42.7 

56.0 

68.7 

74.9 

81.0 

81.3 

82.4 

82.9 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OB 

1500 

43.6 

57.1 

70.1 

76.3 

82.4 

82.8 

83.9 

84.3 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

OB 

1200 

43.6 

57.2 

70.2 

76.4 

82.6 

82.9 

84.0 

84.4 

04-7 

84.8 

04.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

1000 

43.7 

57.4 

70.4 

76.7 

82.8 

83.1 

84.2 

84.7 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

05.0 

85.0 

OB 

900 

43.7 

57.4 

70.9 

77.2 

83.3 

83.7 

84.8 

85.2 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

OB 

800 

43.7 

57.6 

71.2 

77.7 

83.9 

84.2 

85.3 

85.8 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OB 

700 

43.7 

57-6 

71.3 

78-0 

84.4 

84.8 

85.9 

86. 3 

86-6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86-7 

86.7 

OB 

600 

43.8 

57.9 

71.9 

78.9 

85.7 

86.1 

87-2 

87.9 

80.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OB 

500 

44.6 

59.2 

73.6 

80.9 

88.2 

88.7 

89.8 

90.6 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

OB 

400 

44.8 

59.4 

74.0 

81.3 

89.0 

89.4 

91-0 

92.2 

92.4 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

93.0 

93.2 

OB 

300 

45.0 

59.8 

74.6 

81.9 

90.4 

91.0 

92.7 

94.0 

94.2 

95.0 

95.0 

95.0 

95.3 

95.3 

95.7 

95.9 

OB 

200 

45.0 

59.9 

74.7 

82.0 

90.7 

91.2 

93.0 

94.7 

95.0 

96.6 

96.8 

96.8 

97.4 

97.4 

97.9 

98.4 

GE 

100 

45.0 

59.9 

74.7 

82.0 

90.7 

91.2 

93.0 

94.7 

95.0 

96.8 

97.6 

97.6 

98.3 

98.4 

99.0 

99.9 

OB 

000 

45.0 

59.9 

74.7 

82.0 

90-7 

91.2 

93-0 

94.7 

95.0 

96.8 

97.6 

97.6 

98.3 

98.4 

99.1 

100.0 

TCTTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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CPERKTUIG  LOCATIOH  'A* 
DSAFBIAC,  ASHBVIU.B  HC 


PBKCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUHBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAL006TA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MCRTTH: 

SEP 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

visiBiLiry  IN 

STBTUTB 

MILBS 

ZM 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

16.9 

28.7 

35.1 

39.4 

45.0 

46.9 

49.2 

50.8 

51.3 

52.2 

53.4 

53.4 

53.8 

54.0 

54.4 

54.4 

GB 

20000 

18.8 

31.7 

38.4 

43.4 

49.4 

51.3 

54.2 

56.3 

56.9 

58.0 

59.3 

59.3 

59.7 

59.9 

60.3 

60.4 

OB 

18000 

18.9 

31.8 

38.6 

43.6 

49.6 

51.4 

54.3 

56.4 

57.0 

58.1 

59.4 

59.4 

59.8 

60.0 

60.4 

60.6 

GE 

16000 

18.9 

31.8 

38.6 

43.6 

49.6 

51.4 

54.3 

56.4 

57.0 

58.1 

59.4 

59.4 

59.8 

60.0 

60.4 

60.6 

GE 

14000 

19.0 

32.0 

38.9 

43.9 

50.0 

51.9 

54.8 

56.9 

57.4 

58.6 

59.9 

59.9 

60.2 

60.4 

60.9 

61.0 

GB 

12000 

19.7 

32.8 

39.8 

44.8 

50.9 

52.8 

55.7 

57.8 

58.6 

59.7 

61.0 

61.0 

61.3 

61.6 

62.0 

62.1 

GB 

lOOOO 

20.8 

35.0 

43.2 

48.4 

54.8 

56.8 

59.8 

62.0 

62.8 

64.0 

65.3 

65.3 

65.7 

65.9 

66.4 

66.6 

OB 

9000 

20.9 

35.1 

43.4 

48.7 

55.1 

57.1 

60.2 

62.4 

63.2 

64.4 

65.8 

65.8 

66.1 

66.3 

66.9 

67.0 

GS 

8000 

22.7 

37.8 

46.7 

52.4 

59.1 

61.1 

64.2 

66.4 

67.2 

68.4 

69.8 

69.8 

70.1 

70.3 

70.9 

71.0 

GB 

7000 

23.0 

38.3 

47.7 

53.7 

60.4 

62.4 

65.6 

67.8 

68.6 

69.9 

71.2 

71.2 

71.7 

71.9 

72.4 

72.6 

GB 

6000 

23.1 

38.4 

47.8 

53.8 

60.6 

62.6 

65.7 

67.9 

68.7 

70.0 

71.3 

71.3 

71.8 

72.0 

72.6 

72.7 

68 

5000 

23.3 

38.9 

48.3 

54.6 

61.3 

63.3 

66.4 

68.8 

69.6 

70.9 

72.2 

72.2 

72.7 

72.9 

73.4 

73.6 

GB 

4500 

23.3 

39.0 

48.4 

54.7 

61.4 

63.4 

66.6 

68.9 

69.7 

71.0 

72.3 

72.3 

72.8 

73.0 

73.6 

73.7 

GE 

4000 

24.2 

39.9 

49.4 

55.8 

62.7 

64.7 

68.0 

70.3 

71.1 

72.4 

73.8 

73.8 

74.2 

74.4 

75.0 

75.1 

GB 

3500 

24.2 

39.9 

49.6 

55.9 

62.8 

64.8 

68.2 

70.6 

71.3 

72.7 

74.0 

74.0 

74.4 

74.7 

75.2 

75.3 

GE 

3000 

24.4 

40.3 

50.0 

56.3 

63.2 

65.2 

68.7 

71.0 

71.8 

73.1 

74.4 

74.4 

74.9 

75.1 

75.7 

75.8 

GB 

2500 

24.4 

40.3 

50.0 

56.3 

63.2 

65.2 

68.7 

71.0 

71.8 

73.1 

74.4 

74.4 

74.9 

75.1 

75.7 

75.8 

GB 

2000 

24.7 

40.9 

50.7 

57.1 

64.0 

66.0 

69.4 

71.8 

72.6 

73.9 

75.2 

75.2 

75.7 

75.9 

76.4 

76.6 

GB 

1800 

25.0 

41.2 

51.0 

57.4 

64.3 

66.3 

69.6 

72.1 

72.9 

74.2 

75-6 

75.6 

76.0 

76.2 

76.8 

76.9 

GE 

1500 

25.4 

41.8 

51.8 

58.3 

65.4 

67.4 

70.9 

73.2 

74.0 

75.3 

76.8 

76.8 

77.2 

77.4 

78.0 

78.1 

GB 

1200 

25.9 

42.8 

53.1 

59.7 

66.8 

68.9 

72.4 

74.8 

75.6 

76.9 

78.3 

78.3 

78.8 

79.0 

79.6 

79.7 

GB 

1000 

25.9 

42.9 

53.8 

60.4 

67.6 

69.9 

73.7 

76.0 

76.8 

78. 1 

79.6 

79.6 

80.0 

80.2 

BO. 8 

BO. 9 

GB 

900 

26.0 

43.1 

54.1 

60.9 

68.2 

70.3 

74.1 

76.4 

77.3 

78-7 

80.1 

80.1 

80.6 

80.8 

81.3 

81.4 

GB 

800 

26.1 

43.3 

54.3 

61.3 

68.7 

70.8 

74.6 

76.9 

77.8 

79.1 

80.6 

80.6 

81.0 

81.2 

81.8 

81.9 

GB 

700 

26.2 

43.4 

54.7 

62.1 

69.7 

71.9 

75.7 

78.0 

78.9 

80.2 

81.7 

81.7 

82.1 

82.3 

82.9 

83.0 

GB 

600 

26.6 

43.8 

55.4 

63.1 

70.9 

73.1 

76.9 

79,4 

80.3 

81.7 

83.1 

83.1 

83.6 

83.8 

84.3 

84.4 

OB 

500 

26.9 

44.3 

56.4 

64.3 

73.0 

75.3 

79.4 

82.0 

82.9 

84.4 

85.9 

85.9 

86.3 

86.6 

87.1 

87.2 

GB 

400 

27.0 

44.6 

57.0 

65.3 

74.6 

77.2 

81.7 

84.6 

85.4 

87.3 

88.8 

88.8 

89.2 

89.4 

90.0 

90.1 

GB 

300 

27.0 

44.6 

57.1 

65.6 

74.8 

77.4 

82.2 

85.6 

86.4 

88.3 

90.6 

90.6 

91.4 

91.8 

92.7 

93.1 

GB 

200 

27.0 

44.9 

57-6 

66.0 

75.2 

78.0 

83.0 

86.6 

87.8 

90.1 

93.1 

93.2 

94.8 

95.6 

96.7 

97.3 

«B 

100 

27.0 

44.9 

57.6 

66.0 

75.2 

78.0 

83.0 

86.8 

87.8 

90.1 

93.3 

93.6 

95.3 

96.2 

98.0 

99.3 

08 

000 

27.0 

44.9 

57.6 

66.0 

75-2 

78.0 

83.0 

86.8 

87.8 

90-1 

93.3 

93.6 

95.3 

96.2 

98.1 

100.0 

TOTAL  NUmBR  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERKriK  uxxrioil  'A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MOifTH: 

SEP 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STJ^lfFB 

MILES 

Ilf 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

31.0 

48.9 

53.7 

55.3 

55.9 

56.0 

56.1 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56-3 

6B 

20000 

34.0 

53.7 

59.4 

61.3 

62.0 

62.1 

62.2 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GB 

18000 

34.1 

53.8 

59.6 

61.4 

62.1 

62.2 

62.3 

62.4 

62.6 

62.0 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

6B 

16000 

34.1 

53.8 

59.6 

61.4 

62.1 

62.2 

62.3 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GB 

14000 

34.4 

54.2 

60.0 

61.9 

62.7 

62.8 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

OB 

12000 

35.8 

55.8 

61.9 

63.8 

64.6 

64.7 

64.8 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

GB 

10000 

39.4 

60.6 

67.1 

69.0 

69.9 

70.0 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GB 

9000 

40.1 

61.3 

67.9 

69.8 

70.8 

70.9 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GB 

8000 

42.2 

63.9 

70.6 

72.4 

73.4 

73.6 

73.7 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

7000 

42.2 

64.0 

71.0 

73.0 

74.0 

74.1 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

OB 

6000 

43.3 

64.3 

71.3 

73.3 

74.4 

74.6 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

OB 

5000 

42.9 

65.3 

72.3 

74.4 

75.6 

75.7 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GB 

4500 

43.3 

65.8 

72.8 

74.9 

76.0 

76.1 

76.2 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GB 

4000 

43.7 

66.8 

73.8 

75.9 

77.0 

77.1 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

3500 

44.0 

67.3 

74.3 

76.4 

77.6 

77.7 

77,8 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

3000 

45.3 

69.3 

76.4 

78.6 

79.7 

79.8 

79.9 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

2500 

46.0 

70.3 

77.8 

80.1 

81.3 

81.4 

81.6 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GB 

2000 

47.1 

72.7 

80.7 

83.0 

84.2 

84.3 

84.4 

84.6 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

1800 

47.1 

72.9 

80.9 

83.2 

84.4 

84.6 

84.7 

84.8 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GB 

1500 

48.1 

74.3 

82.6 

85.0 

86.2 

86.4 

86.6 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

1200 

49.1 

76.8 

85.4 

88.0 

89.6 

89.8 

89.9 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OB 

1000 

49.7 

78.3 

87.4 

90.2 

91.9 

92.1 

92.2 

92-3 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

900 

49.8 

78.9 

88.1 

91.0 

92-7 

92.9 

93.0 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

800 

50.1 

79.6 

88.8 

91.8 

93.6 

93.8 

94.0 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

700 

50.4 

80.1 

89.4 

92.6 

94.8 

95.0 

95.4 

95.6 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

600 

50.8 

80.6 

90.2 

93.3 

95.7 

96.1 

96.6 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

500 

50.9 

80.9 

90.7 

94.3 

96.7 

97.1 

98.0 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

400 

50.9 

80.9 

90.7 

94.7 

97.1 

97.6 

98.7 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

300 

50.9 

80.9 

90,7 

94.7 

97.1 

97.6 

98.7 

99.0 

99-1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

GB 

200 

50.9 

80.9 

90.7 

94.7 

97.1 

97.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

50.9 

80.9 

90.7 

94.7 

97.1 

97.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

50.9 

80.9 

90,7 

94.7 

97.1 

97.6 

98.7 

99.1 

99-2 

99-7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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GPBMTIRG  lOCKTIOH  *A’  FERCEHTAGB  FRBgUHICY  OF  OCOJRREHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOII  HUMBER: 

747810 

STATIOH  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA 

6A 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

12-14 

CBILmO 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

36.0 

48.0 

49.7 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

GB 

20000 

43.4 

57.7 

60.1 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GB 

18000 

43.4 

57.7 

60.1 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GB 

16000 

43.4 

57.7 

60.1 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GE 

14000 

43.9 

58.3 

60.8 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

GB 

12000 

45.4 

60.7 

63.1 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

10000 

48.7 

64.8 

67.3 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

9000 

49.3 

65.7 

68.2 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GB 

6000 

51.4 

68.1 

70.7 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

7000 

52.3 

69.3 

72.1 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GB 

6000 

52.4 

69.4 

72.2 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GB 

5000 

52.8 

70.3 

73.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

4500 

52.9 

70.7 

73.4 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

4000 

54.7 

73.1 

76.2 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GB 

3500 

57.1 

76.9 

80.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

3000 

62.1 

83.6 

87.4 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

2500 

64.8 

86.4 

90.3 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

2000 

66.0 

88.1 

92.2 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

1800 

66.8 

88.9 

93.0 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

1500 

67.3 

89.8 

94.1 

95.7 

95,7 

95.7 

95.9 

95.9 

95  .9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OE 

1200 

68.0 

91.0 

95.4 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

68 

1000 

68.0 

91.2 

95.8 

97.7 

97.8 

97.8 

98-0 

98.0 

98.0 

98.1 

98-1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

900 

68.1 

91.3 

95.9 

97.8 

97.9 

98.0 

98.2 

98,2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

800 

68.2 

91.4 

96.0 

98.0 

98.1 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

BE 

700 

68.2 

91.4 

96.0 

98.0 

98.2 

98.4 

98.8 

96,8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

BE 

600 

68.2 

91.4 

96.0 

98.1 

98.4 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

BE 

500 

68.2 

91.6 

96.2 

98.4 

98.8 

99.0 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

BE 

400 

68.2 

91.6 

96.2 

98.4 

98.8 

99.0 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

BE 

300 

68.2 

91.6 

96.2 

98.4 

98.8 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

200 

68.2 

91.6 

96.2 

98.4 

98.8 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

100 

68.2 

91.6 

96.2 

98.4 

98.8 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

000 

68.2 

91.6 

96.2 

98.4 

98.8 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

[DIAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPEIMTING  LOCMIOH  "A*  PKRCBMTAGB  FRBQUERCY  OF  OCCORREHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  OTC: 

+  5 

MONTH: 

SEP 

BOORS: 

15-17 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

III 

1  GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

39.0 

47.2 

48.6 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

6B 

20000 

48.9 

61.3 

63.7 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GB 

18000 

49.0 

61.4 

63.8 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

6B 

16000 

49.1 

61.6 

63.9 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GB 

14000 

49.7 

62.2 

64.6 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

GB 

12000 

51.3 

64.3 

66.7 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GB 

10000 

56.6 

70.7 

73.2 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GB 

9000 

57.2 

71.7 

74.3 

75,1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

8000 

59.0 

74.2 

76.9 

77.9 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GB 

7000 

59.7 

75.0 

77.7 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

OB 

6000 

60.1 

75.4 

78.1 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GB 

5000 

61.7 

77.6 

80.2 

81.2 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

4500 

61.9 

77.9 

80.6 

81.6 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GB 

4000 

63.7 

80.2 

83.1 

84.1 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GB 

3500 

66.3 

82.9 

86.2 

87.3 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

3000 

68.6 

86.6 

90.1 

91.6 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

2500 

69.9 

88.2 

91.8 

93.3 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

2000 

71.1 

89.8 

93.6 

95.2 

95.9 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

1800 

71.3 

90.0 

93.8 

95.4 

96.1 

96,2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

1500 

71.7 

90.8 

94.7 

96.3 

97.2 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1200 

71.7 

90.8 

94.7 

96.3 

97,7 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

1000 

71.8 

91.1 

95.0 

96.7 

98.0 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

900 

71.8 

91.2 

95.1 

96.8 

98.1 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

800 

71.8 

91.2 

95.1 

96.9 

98.3 

98.4 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

700 

71.8 

91.2 

95.1 

96.9 

98.4 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

600 

71.8 

91.2 

95.1 

96.9 

98.4 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

500 

71.8 

91.4 

95.3 

97.1 

98.7 

98.8 

99.1 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

400 

71.8 

91.4 

95.3 

97.1 

98.7 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

300 

71.8 

91.4 

95.3 

97.1 

98.7 

98.8 

99.2 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

130.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

71.8 

91.4 

95.3 

97.1 

98.7 

98.8 

99.2 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

71.8 

91.4 

95.3 

97.1 

98,7 

98.8 

99.2 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

71.8 

91.4 

95.3 

97.1 

98.7 

98.8 

99.2 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUKBSR  OP  OBSBRVATIOHS  900 
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CPERKTIHG  UXATION  *A’  PBRCEHTA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

7*7810 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  + 

MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

SEP  HOURS; 

OCT  81  - 

:  18-20 

SEP  91 

CBILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

1  GB 

GB 

GB  GB 

6E 

GB  GE  GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

1 

6 

5  4 

3 

21/2  2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

43.9 

53.0 

54.7 

54.7 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

GB 

20000 

52.3 

65.9 

67.8 

67.9 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

18000 

52.3 

65.9 

67.8 

67.9 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

16000 

52.4 

66.0 

67.9 

68.0 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GB 

14000 

53.3 

67.5 

69.7 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

12000 

54.6 

69.6 

71.8 

71.9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GB 

10000 

58.4 

74.9 

77.4 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

9000 

59.0 

76.2 

78.7 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79,3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB 

8000 

62.2 

80.0 

82.5 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

7000 

62.5 

80.4 

83.1 

83.4 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

63.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

6000 

62.5 

80.5 

83.3 

83.6 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

5000 

64.1 

83.1 

86.0 

86.3 

87.0 

87,0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87,0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

4500 

64.4 

83.3 

86.2 

86.5 

87.2 

87,2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OR 

4000 

65.4 

84.4 

87.3 

87.6 

88.4 

68.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

68.4 

88.4 

GB 

3500 

66.0 

85.4 

88.3 

88.6 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

3000 

68.3 

88.0 

91.2 

91.5 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

2500 

68.8 

88.5 

91.8 

92.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93,7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

2000 

69.8 

89.6 

93.1 

93.4 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

1800 

69.9 

89.8 

93.2 

93.5 

95.0 

95-0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

1500 

70.9 

90.9 

94.3 

94.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

95.3 

GB 

1200 

71.2 

91.5 

95.0 

95.4 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1000 

71.4 

92.1 

95.5 

96.0 

97.8 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98,2 

98.2 

GE 

900 

71.4 

92.1 

95.5 

96.0 

97.8 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

90.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

800 

71.5 

92.2 

95.8 

96.2 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

700 

71.8 

92.5 

96.2 

96.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

600 

71.8 

92.5 

96.2 

96.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

500 

71.8 

92.5 

96.3 

96.8 

98.8 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

400 

71.9 

92.7 

96.4 

96.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

71.9 

92.7 

96.4 

96.9 

98.9 

98.9 

99,0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

71.9 

92.7 

96.4 

96.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99./ 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

71.9 

92.7 

96.4 

96.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

GS 

000 

71.9 

92.7 

96.4 

96.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  898 
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SSGoo  oouvu  BSwoB 


OPBRATIII6  LOCATIOIf  "A” 
USAFEIAC,  ASHEVUJf  HC 


PERCE^^TAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATICXI  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  01  -  SEP  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

49.1 

60.9 

64.8 

65.0 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GB  20000 

55.2 

70.9 

75.4 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE  18000 

55.2 

70.9 

75.4 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

6B  16000 

55.2 

70.9 

75.4 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GB  14000 

55.4 

71.3 

75.9 

76.3 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GB  12000 

55.7 

71.8 

76.5 

76.8 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB  10000 

58.8 

75.7 

80.6 

80.9 

81.4 

61.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB  9000 

59.3 

76.6 

81.8 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB  8000 

61.2 

78.6 

83.9 

84.3 

84.7 

64.7 

64.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GB  7000 

62.4 

80.0 

85.4 

85.7 

86.3 

86.3 

86.3 

86 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB  6000 

62.4 

80.0 

85.5 

85.8 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

GB  5000 

63.1 

80.8 

86.4 

86.8 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GB  4500 

63.3 

81  .0 

86.6 

87.2 

87.7 

87.8 

87.8 

87,8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB  4000 

64.1 

82.4 

88.2 

88.7 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB  3500 

64.8 

83.1 

88.9 

89.4 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB  3000 

66.2 

84.6 

90.5 

91.1 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB  2500 

66.6 

85.1 

91.0 

91.5 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.4 

92,4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB  2000 

67.6 

86.3 

92.2 

92.9 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93,5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB  1800 

68.0 

86.7 

92.8 

93.4 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94,3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB  1500 

68.6 

87.3 

93.3 

94.0 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB  1200 

69.1 

88.1 

94.2 

94.9 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE  1000 

69.6 

88.7 

94.9 

95.5 

96.1 

96.2 

96,2 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB  900 

69-7 

88.9 

95.1 

95.8 

96.5 

96,7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96,9 

96.9 

96.9 

GB  800 

70.0 

89.2 

95.5 

96.2 

97.0 

97,1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB  700 

70.1 

89.4 

96.2 

97.0 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB  600 

70.2 

89.6 

96.4 

97.2 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98  4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB  500 

70.6 

90.0 

96.0 

97.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB  400 

70.6 

90.0 

96.9 

97.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB  300 

70.8 

90.2 

97.1 

97.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB  200 

70.8 

90.2 

97.1 

97.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  100 

70.8 

90.2 

97.1 

97.9 

99.0 

99,1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  000 

70.8 

90.2 

97.1 

97.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  897 
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OPBRKTIIIG  lACATION  *A' 
USAFKraC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIAXIOH  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  M3Q0Y  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FBBT 

GB 

7 

GS 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CBIL 

36.8 

48.6 

53.4 

55.2 

56.8 

57-1 

57.5 

57.8 

57.9 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

CS 

20000 

42.1 

56.5 

62.1 

64.3 

66.0 

66.3 

66.8 

67.2 

67.3 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

GE 

18000 

42.2 

56.5 

62.1 

64.3 

66.1 

66.4 

66.9 

67.2 

67.3 

67.5 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

67-8 

GE 

16000 

42.2 

56.6 

62.2 

64.4 

66.1 

66.4 

66.9 

67.2 

67.4 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

GB 

14000 

42.5 

57.1 

62.8 

55.0 

66.8 

67.0 

67.5 

67.9 

68.0 

68.2 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

GE 

12000 

43.5 

58.5 

64.3 

66.5 

68.2 

68.5 

69.0 

69.4 

69.5 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

GB 

10000 

46.5 

62.4 

68.5 

70.8 

72.7 

73.0 

73.5 

73.9 

74.0 

74.7 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

GB 

9000 

47.0 

63.1 

69.3 

71.6 

73.5 

73.8 

74.3 

74.7 

74.8 

75.0 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

GB 

8000 

48.8 

65.4 

71.8 

74.2 

76.1 

76.4 

77.0 

77.3 

77.5 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

GB 

7000 

49.3 

66.2 

72.7 

75.1 

77.1 

77.4 

78.0 

78.4 

78.5 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

GB 

6000 

49.5 

66.3 

72.9 

75.4 

77.4 

77.7 

78.3 

78.7 

78.8 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

GB 

5000 

50.3 

67.5 

74.2 

76.8 

78.8 

79.1 

79.7 

80.1 

80.3 

80.4 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

GB 

4500 

50.5 

67.8 

74.5 

77.0 

79.1 

79.4 

80.0 

80.4 

80.5 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

GE 

4000 

51.5 

69.2 

76.0 

78.6 

80.8 

81.1 

81.7 

82.1 

82.2 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

GE 

3500 

52.4 

70.4 

77.2 

79.9 

82.0 

82.4 

83.0 

83.4 

83.5 

83.7 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

GB 

3000 

54.1 

72.6 

79.7 

82.3 

84.6 

85.0 

85.6 

86.0 

86.2 

86.4 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

GB 

2500 

54.8 

73.4 

80.6 

83.3 

85.6 

85.9 

86.6 

87.0 

87.1 

87.4 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

GE 

2000 

55.6 

74.6 

81.9 

84.7 

87.0 

87,4 

86.1 

88.5 

88.6 

88.9 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

GB 

1800 

55.9 

75.0 

82.3 

85.1 

87.4 

87,8 

88.4 

88.8 

89.0 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

GE 

1500 

56.6 

75.9 

83.4 

86.2 

88.6 

88.9 

89.6 

90.0 

90.2 

90.4 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

GE 

1200 

56.9 

76.7 

84.3 

87.2 

89,7 

90.1 

90.8 

91.2 

91.4 

91.6 

91.8 

91.8 

91. » 

91.9 

92.0 

92.0 

GB 

1000 

57.2 

77.2 

85.0 

88.0 

90.5 

90-9 

91.7 

92-1 

92.2 

92.5 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

GE 

900 

57.2 

77.4 

85.3 

88.3 

90.9 

91,3 

92.1 

92.5 

92.6 

92.9 

93,1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

GB 

800 

57.3 

77.6 

85.6 

88.7 

91.3 

91.7 

92.5 

92.9 

93.1 

93.4 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

GE 

700 

57.5 

77.7 

85.9 

89.1 

92.0 

92.4 

93.2 

93.6 

93.8 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

GB 

600 

57.6 

77.9 

86.2 

89.5 

92.5 

93.0 

93.8 

94.3 

94.5 

94.8 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

GB 

500 

58.0 

78.4 

86.9 

90.4 

93.6 

94.1 

95.1 

95.6 

95.8 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

GB 

400 

58.0 

78.5 

87.0 

90.6 

94.0 

94.6 

95.8 

96.4 

96.6 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

GB 

300 

58.1 

78.6 

87.2 

90.8 

94.3 

94.9 

96.1 

96.9 

97-1 

97.6 

97.9 

97.9 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

GS 

200 

58.1 

78.7 

87.3 

90.9 

94.4 

95.0 

96.3 

97.2 

97.4 

98.1 

98.5 

98.5 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

GB 

100 

58.1 

78.7 

87.3 

90.9 

94.4 

95.0 

96.3 

97.2 

97.4 

98.1 

98.7 

98.7 

99.1 

99.2 

99.6 

99.9 

1. 

000 

58.1 

78.7 

87.3 

90.9 

94.4 

95.0 

96.3 

97.2 

97.4 

98.1 

98.7 

98.7 

99.1 

99.3 

99.6 

100.0 

TOTEAL  HUMBER  OF  CBSERVATIOHS  7195 
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OPEBATIRG  LOCKriOM  ’h’  PKRCEHTAGE  FRBQUEHCY  OF  OCCURBBBCE  OF  CEILIHG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTRC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC; 

+  5 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

00-02 

CBILZNG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEn. 

55.7 

63.8 

67.7 

68.9 

70.8 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

6E 

20000 

58.0 

67.0 

71.6 

72.9 

74.8 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

GB 

18000 

58.0 

67.0 

71.6 

72.9 

74.8 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

6B 

16000 

58.0 

67.0 

71.6 

72.9 

74.8 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

GB 

14000 

58.8 

67.8 

72.5 

73.8 

75.7 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

GB 

12000 

58.9 

68.2 

72.8 

74.1 

76.0 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

GB 

10000 

60.8 

70.6 

75.6 

76.9 

78.8 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

GB 

9000 

61.0 

70.9 

75.8 

77.1 

79.0 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

GB 

8000 

61.6 

71.8 

77.1 

78.5 

80.5 

60.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

GB 

7000 

61.7 

72.0 

77.3 

78.7 

80.8 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

GB 

6000 

61.7 

72.0 

77.3 

78.7 

80.8 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

OB 

5000 

62.6 

72.9 

78.2 

79.6 

81.6 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

02.0 

82.2 

82.2 

GB 

4500 

62.6 

72.9 

78.2 

79.6 

81.6 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

GB 

4000 

63.9 

74.6 

79.9 

81.3 

83.3 

83.5 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

GB 

3500 

64.6 

75.4 

80.6 

82.0 

84.1 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

GB 

3000 

64.8 

76.1 

81.6 

83.1 

85.2 

85.4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

05.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

GB 

2500 

65.1 

76.5 

81.9 

83.4 

85.6 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

GB 

2000 

65.6 

77.3 

82.8 

84.3 

86.6 

86.6 

87.1 

07.1 

87.1 

87,1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

GB 

1800 

55.7 

77.4 

82.9 

84.4 

86.7 

86.9 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

GB 

1500 

66.0 

77.7 

83.3 

84.8 

87.2 

87.4 

87.8 

67.8 

87.8 

87.8 

07.8 

87.8 

87.8 

07.8 

88.0 

88.0 

OE 

1200 

66.9 

78.7 

84.4 

86.0 

88.7 

88.9 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

GB 

1000 

67.2 

79.1 

84.8 

86.6 

69.2 

89.5 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

GB 

900 

67.4 

79.5 

85.3 

87.1 

89.8 

90.0 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.0 

GE 

000 

67.6 

80.0 

85.9 

88.0 

90.9 

91.1 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

GB 

700 

68.0 

80.5 

87.2 

89.4 

92.4 

92.6 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

OE 

600 

68.3 

81.4 

88.1 

90.2 

93.2 

93.4 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

GB 

500 

68.4 

81.7 

88.6 

91.0 

94.2 

94.4 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

GE 

400 

68.5 

81.9 

89.0 

91.4 

94.7 

95.1 

96.2 

96.5 

96.5 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

GB 

300 

68.6 

82.0 

89.2 

91.7 

95.4 

95.7 

97.0 

97.3 

97.3 

97,8 

97.0 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

GB 

200 

68.7 

82.2 

89.4 

91.9 

95.7 

9G  2 

97.7 

98.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

GB 

100 

68.7 

82.2 

89.4 

91.9 

95.7 

96.2 

98.0 

98.6 

98.6 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

GB 

000 

68.7 

82.2 

89.4 

91.9 

95.7 

96.2 

98.0 

98.6 

98.6 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 
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OPSiWrilKi  UXATIOH  'A* 
USAFBTAC,  ASaBVILLK  RC 


PERCBNTAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURRERCB  OF  CBILINO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  mnffiKR:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


liST  TO  UTC: 

♦  5 

HORTB: 

OCT 

HOURS: 

03-05 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

n 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

44.2 

53.4 

57.5 

60.1 

62.5 

62.7 

64.1 

64.7 

64.8 

65.2 

65.4 

65.4 

65.8 

65.8 

65.9 

66.2 

6B 

20000 

46.2 

55.7 

60.0 

62.8 

65.5 

65.7 

67.1 

67.7 

67.8 

68.2 

68.4 

68.4 

68.8 

68.8 

68.9 

69.2 

GB 

18000 

46.2 

55.7 

60.0 

62.8 

65.5 

65.7 

67.1 

67,7 

67. S 

68.2 

68.4 

68.4 

68.8 

68.8 

68.9 

69.2 

GS 

16000 

46.2 

55.7 

60.0 

62.8 

65.5 

65.7 

67.1 

67.7 

67.8 

68.2 

68.4 

68.4 

68.8 

68.8 

68.9 

69.2 

6B 

14000 

46.8 

56.2 

60.5 

63.3 

66.0 

66.2 

67.6 

68.3 

68.4 

68.7 

68.9 

68.9 

69.4 

69.4 

69.5 

69.8 

SE 

12000 

46.8 

56.2 

60.5 

63.3 

66.0 

66.2 

67,6 

68.3 

68.4 

68.7 

68.9 

68.9 

69.4 

69.4 

69.5 

69.8 

GB 

10000 

47.8 

57.4 

62.0 

64.9 

67.6 

67.8 

69.2 

70.0 

70-1 

70.5 

70.8 

70.8 

71.2 

71.2 

71.3 

71.6 

GB 

9000 

48.1 

57.6 

62.3 

65.2 

67.8 

68.1 

69.5 

70.2 

70.3 

70.8 

71.0 

71.0 

71.4 

71.4 

71.5 

71.8 

GB 

eooo 

49.0 

58.9 

63.6 

66.9 

69.8 

70.0 

71.4 

72.2 

72.3 

72.7 

72.9 

72.9 

73.3 

73.3 

73.4 

73.8 

GB 

7000 

49.1 

59.1 

64.0 

67.2 

70.1 

70.3 

71.7 

72.5 

72.6 

73.0 

73.2 

73.2 

73.7 

73.7 

73.8 

74.1 

GB 

6000 

49.4 

59.5 

64.4 

67.6 

70.5 

70.8 

72.2 

72.9 

73.0 

73.4 

73.7 

73.7 

74.1 

74.1 

74.2 

74.5 

QE 

5000 

49.8 

60.2 

65.2 

68.4 

71.3 

71.5 

72.9 

73.7 

73.8 

74.2 

74.4 

74.4 

74.8 

74.8 

74.9 

75.3 

GE 

4500 

50.1 

60.5 

65.5 

68.7 

71.6 

71.8 

73.2 

74.0 

74.1 

74.5 

74.7 

74.7 

75.2 

75.2 

75.3 

75.6 

GB 

4000 

51.1 

61.9 

67.0 

70.2 

73.1 

73.3 

74.7 

75.5 

75.6 

76.0 

76.2 

76.2 

76.7 

76.7 

76.8 

77.1 

GB 

3500 

51.3 

62.2 

67.2 

70.4 

73.3 

73.5 

74.9 

75.7 

75.8 

76.2 

76.5 

76.5 

76.9 

76.9 

77.0 

77.3 

GB 

3000 

52.0 

63.4 

68.7 

72.0 

74.9 

75.2 

76.6 

77.3 

77.4 

77.8 

78.1 

78.1 

78.5 

78.5 

78.6 

78.9 

GB 

2500 

52.4 

63.8 

69.0 

72.4 

75.3 

75.5 

76.9 

77.6 

77.7 

78.2 

78.4 

78.4 

78.8 

78.8 

78-9 

79.2 

GB 

2000 

52.5 

64.1 

69.7 

73.0 

76.0 

76.2 

77.7 

78.5 

78-6 

79.0 

79.2 

79,2 

79.7 

79.7 

79.8 

80.1 

GB 

1800 

52.9 

64.7 

70.3 

73.7 

76.7 

76.9 

78-5 

79.2 

79.4 

79.8 

80.0 

80.0 

80.4 

80.4 

so. 5 

80.9 

GB 

1500 

53.3 

65.4 

71-0 

74.3 

77.3 

77.5 

79-1 

79.9 

80.0 

80.4 

80.6 

80.6 

81.1 

81.1 

81.2 

81.5 

GB 

1200 

54.1 

66.3 

73,2 

75.7 

78.8 

79.0 

80.6 

81.5 

81.6 

82.0 

82.3 

82.3 

82-7 

82.7 

82.8 

83.1 

GE 

1000 

54.6 

67.1 

73.3 

77.1 

80.4 

80.6 

82.3 

83.1 

83.3 

83.8 

84.0 

84.0 

84.4 

84.4 

84.5 

84.8 

GB 

900 

54.9 

67.6 

73.9 

77.7 

81.3 

81.5 

83.1 

84.2 

84.4 

84.8 

85.1 

85.1 

85.5 

85.5 

85.6 

85.9 

GB 

800 

55.1 

67.8 

74.2 

78.3 

81.8 

82.0 

83.7 

84.8 

85.1 

85.5 

85.7 

85.7 

86.1 

86.1 

86.2 

86.6 

GB 

700 

55.5 

68.4 

74.7 

79.0 

83.2 

83.5 

65.2 

86.3 

86.6 

87.1 

87.3 

87.3 

87.7 

87.7 

87.8 

88.2 

GB 

600 

55.5 

68.8 

75.5 

79.8 

84.0 

84.3 

86.1 

87.3 

87.5 

88.1 

88.3 

88.3 

88.7 

88.7 

88.8 

89.1 

GB 

500 

55.7 

69.4 

76.6 

81.3 

85.7 

66.0 

88.1 

89.4 

89.6 

90.4 

90.6 

90.6 

91.1 

91.1 

91.2 

91.5 

GB 

400 

55.9 

69.9 

77.2 

82.3 

87.0 

87.3 

89.5 

90.8 

91.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.7 

92.7 

92.8 

93.1 

GB 

300 

56.0 

70.0 

77.5 

82.6 

87.4 

87.8 

90.1 

91.7 

92.0 

93.3 

93.5 

93.5 

94.1 

94.1 

94.2 

94.5 

GB 

200 

56.0 

70.0 

77.5 

82.7 

87.8 

88.3 

90.8 

93.1 

93.4 

95.2 

95.6 

95.7 

96.7 

96.7 

96.9 

97.3 

CB 

100 

56.0 

70.1 

77.6 

82.8 

88.1 

88.5 

91.1 

93.4 

93.8 

95.5 

96.0 

96.1 

97.1 

97.4 

98.2 

99.5 

GB 

000 

56.0 

70.1 

77.6 

82.8 

88.1 

88.5 

91.1 

93.4 

93.8 

95.5 

96.0 

96.1 

97.1 

97.5 

98.3 

100.0 
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OFERKTIIIG  uxjanxi  *A'  PERCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER;  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

OCT 

BOUHS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

6E 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBU. 

29.5 

41.3 

45.5 

48.1 

49.8 

50.1 

51.7 

52.9 

53.2 

54.4 

55.5 

55.5 

56.3 

56.6 

57.0 

57.0 

GB 

20000 

31.3 

43.9 

48.6 

51.4 

53.2 

53.5 

55.4 

56.6 

56.9 

58.1 

59.1 

59.1 

60.0 

60.3 

60.8 

60.8 

6B 

18000 

31.3 

43.9 

48.6 

51.4 

53.2 

53.5 

55.4 

56.6 

56.9 

58.1 

59.1 

59.1 

60.0 

60.3 

60.8 

60.8 

GB 

16000 

31.3 

43.9 

48.6 

51.4 

53.2 

53.5 

55.4 

56.6 

56.9 

58.1 

59.1 

59.1 

60.0 

60.3 

60.8 

60.8 

GB 

14000 

31.6 

44.2 

48.9 

51.7 

53.5 

53.9 

55.7 

56.9 

57.2 

58.4 

59.5 

59.5 

60.3 

60.6 

61.1 

61.1 

GB 

12000 

31.7 

44.5 

49.4 

52.3 

54.2 

54.5 

56.3 

57.5 

57.8 

59.0 

60.1 

60.1 

61.0 

61.3 

61.7 

61.7 

GB 

10000 

32.4 

45.6 

50.8 

53.9 

55.9 

56.2 

58.2 

59.4 

59.7 

60.9 

62.0 

62.0 

62.9 

63.2 

63.7 

63.7 

GB 

9000 

32.6 

45.8 

51.0 

54.1 

56.1 

56.5 

58.4 

59.6 

59.9 

61.1 

62.3 

62.3 

63.3 

63.7 

64.1 

64.1 

GB 

8000 

34.2 

48.2 

53.8 

56.9 

59.1 

59.5 

61.6 

62.8 

63.1 

64.3 

65.6 

65.6 

66.8 

67.1 

67.5 

67.5 

GB 

7000 

34.5 

48.7 

54.3 

57.5 

59.9 

60.2 

62.4 

63.5 

63.9 

65.1 

66.3 

66.3 

67.5 

67.8 

68.3 

68.3 

GB 

6000 

34.5 

48.7 

54.3 

57.5 

59.9 

60.2 

62.4 

63.5 

63.9 

65.1 

66.3 

66.3 

67.5 

67.8 

68.3 

68.3 

GB 

5000 

35.1 

49.5 

55.1 

58.3 

60.6 

61.0 

63.1 

64.3 

64.6 

65.8 

67.1 

67.1 

68.3 

68.6 

69.0 

69.0 

GB 

4500 

35.1 

49.5 

55.1 

58.3 

60.6 

61.0 

63.1 

64.3 

64.6 

65.8 

67.1 

67.1 

68.3 

68.6 

69.0 

69.0 

GB 

4000 

35.7 

50.8 

56.6 

59.8 

62.2 

62.5 

64.6 

65.8 

66.1 

67.3 

68.6 

68.6 

69.8 

70.1 

70.5 

70.5 

GB 

3500 

35.9 

51.0 

56.8 

60.0 

62.5 

62.8 

64.9 

66.1 

66.5 

67.6 

69.0 

69.0 

70.2 

70.5 

71.0 

71.0 

GB 

3000 

36.5 

52.0 

58.1 

61.3 

63.8 

64.1 

66.2 

67.5 

67.8 

69.0 

70.4 

70.4 

71.6 

71.9 

72.4 

72.4 

GB 

2500 

36.9 

52.5 

58.6 

61.8 

64.3 

64.6 

66.8 

68.1 

68.4 

69.6 

71.0 

71.0 

72.2 

72.5 

72.9 

72.9 

GB 

2000 

37.2 

52.9 

59.2 

62.5 

64.9 

65.3 

67.4 

68.9 

69.2 

70.4 

71.8 

71.8 

73.0 

73.3 

73.8 

73.8 

GB 

1800 

37.7 

53.4 

59.8 

63.0 

65.5 

65.8 

68.0 

69.5 

69.8 

71.0 

72.4 

72.4 

73.5 

73.9 

74.3 

74.3 

GB 

1500 

38.2 

53.9 

60.2 

63.5 

66.0 

66.3 

68.5 

70.0 

70.3 

71.5 

72.9 

72.9 

74.1 

74.4 

74.8 

74.8 

GB 

1200 

39.4 

55.9 

62.5 

66.0 

68.9 

69.2 

71.4 

73.0 

73.3 

74.5 

75.9 

75.9 

77.1 

77.4 

77.8 

77.8 

GB 

1000 

39.9 

56.9 

63.8 

67.3 

70.3 

70.6 

72.9 

74.5 

74.8 

76.0 

77.4 

77.4 

78.6 

78.9 

79.4 

79.4 

GB 

900 

40.2 

57-6 

64.5 

68.2 

71.3 

71.6 

73.9 

75.6 

75.9 

77.1 

78.5 

78.5 

79.7 

80.0 

80.4 

80.4 

GB 

800 

40.4 

58.1 

65.5 

69.6 

72.8 

73.1 

75.4 

77.1 

77.4 

78.6 

80.0 

80.0 

81.2 

81.5 

81.9 

81.9 

GB 

700 

40.5 

58.4 

65.8 

70.1 

73.7 

74.1 

76.7 

78.5 

78.8 

80.0 

81.4 

81.4 

82.6 

82.9 

83.3 

83.3 

GB 

600 

40.9 

59.1 

66.8 

71.3 

75.4 

75.8 

78.5 

80.3 

80.6 

81.9 

83.3 

83.3 

84.5 

84.8 

85.3 

85.3 

GE 

500 

41.1 

59.5 

67.5 

72.4 

76-8 

77.5 

80.6 

82.5 

82.9 

84.5 

85.9 

86.0 

87.2 

87.5 

88.0 

88.0 

GB 

400 

41.2 

59.7 

67.7 

72.8 

77.5 

78.3 

81.6 

83.4 

83.9 

85.6 

87.1 

87.2 

88.4 

88.7 

89.1 

89.1 

GB 

300 

41.3 

59.8 

67.8 

72.9 

77.6 

78.5 

82.2 

84.4 

84.8 

86.9 

88.5 

88.6 

90.2 

90.5 

91.1 

91.2 

GB 

200 

41.3 

59.8 

68.1 

73.1 

77.8 

78.7 

82.8 

85.3 

85.8 

88.8 

90.9 

91.1 

93.5 

94.4 

95.4 

96.2 

GB 

100 

41.3 

59.8 

68.1 

73.1 

77.8 

78.7 

82.8 

85.3 

85.8 

88.8 

90.9 

91.1 

93.8 

95.1 

97.1 

99.1 

GB 

000 

41.3 

59.8 

68.1 

73.1 

77.8 

78.7 

82.8 

85.3 

85.8 

88.8 

90.9 

91.1 

93.8 

95.1 

97.2 

100.0 
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opbratihg  ixxatior  -a* 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  IfC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


CS  11*1116 

III 

FSBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CBII* 

41.1 

54.7 

56.8 

57.4 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.1 

58.1 

G8 

20000 

44.2 

59.5 

61.8 

62.6 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

GE 

18000 

44.2 

59.7 

62.0 

62.8 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63,5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

63.7 

GE 

16000 

44.2 

59.7 

62.0 

62.8 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63,5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

63.7 

GB 

14000 

44.5 

60.2 

62.6 

63.5 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

GB 

12000 

45.1 

61.1 

63.7 

64.4 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

GE 

10000 

46.2 

63.0 

65.7 

66.5 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

GE 

9000 

46.2 

63.0 

65.7 

66.5 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

GE 

8000 

47.5 

65.6 

68. C 

69.4 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70-1 

70.1 

70.2 

70.2 

CS 

7000 

48.4 

66.6 

69.  j 

70.3 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71,1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

CS 

6000 

48.7 

67.0 

70.0 

70.8 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

6B 

5000 

49.1 

68.3 

71.3 

72.0 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

OB 

4500 

49.1 

68.3 

71.1 

72.0 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72. B 

72.9 

72.9 

GB 

4000 

49.5 

69.0 

72.2 

72.9 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

GB 

3500 

49.9 

69.5 

72.5 

73.4 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

GB 

3000 

51.3 

71.3 

74  5 

75.4 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

GB 

2500 

51.9 

72.3 

75  5 

76.3 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

GB 

2000 

54.1 

75.1 

73.3 

79.1 

79,8 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

GB 

1800 

54.4 

75.5 

78.; 

79.6 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

GB 

1500 

55.7 

77.4 

81  4 

82.5 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

G8 

1200 

57-4 

80.6 

8*  .7 

85.9 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

GB 

1000 

58.7 

82.2 

86  9 

88.1 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

GB 

900 

58.9 

82.8 

87  .5 

89.0 

90.1 

90.3 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

GB 

800 

59.6 

84.0 

88.9 

90.5 

91.6 

91.8 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

OB 

700 

59.8 

84.2 

80  2 

91.1 

92.2 

92.4 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93-0 

93.1 

93.1 

OB 

600 

60.0 

84.7 

89  9 

91.9 

93.0 

93.2 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

GB 

500 

60.0 

84.8 

9^  .1 

92.2 

93.7 

94.3 

95.5 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

GB 

400 

60.0 

84.8 

90  2 

92.9 

94.4 

95.1 

96.7 

97,1 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

GB 

300 

60.0 

84.8 

90  2 

92.9 

94.5 

95.2 

97.0 

97.5 

97-8 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

GB 

200 

60.0 

84.8 

9u  3 

93.0 

94.6 

95.3 

97.1 

97.6 

98.0 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

GB 

100 

60.0 

84.8 

90  3 

93.0 

94.6 

95.3 

97.1 

97,6 

98.0 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

GB 

000 

60.0 

84.8 

90.3 

93.0 

94.6 

95.3 

97.1 

97.6 

98.0 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

TOTAL  NWBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPKRATIIIG  LOCKTIOR  'A' 
USAFTEAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCSHTAGE  FBBQLiNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranON  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

OCT 

BOUHS: 

12-14 

CB1LIII6 

VISIBILITY  IN 

STJ^lfTB 

HILES 

III 

1  GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

52.7 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

GB 

20000 

59.9 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

OB 

18000 

59.9 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

6B 

16000 

59.9 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GB 

14000 

60.2 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

12000 

61.0 

67.6 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68. 0 

68.0 

68.0 

66.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

OB 

10000 

62.6 

70.2 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GB 

9000 

62.8 

70.4 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GB 

8000 

64.9 

73.2 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GB 

7000 

65.7 

74.4 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

6000 

66.1 

74.8 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

OB 

5000 

66.9 

76.2 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

4500 

66.9 

76.2 

76.9 

77  .0 

77.0 

77.0 

77.0 

77  .0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

4000 

68.7 

78.3 

78.9 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

3500 

69.2 

79.0 

79.7 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

60.0 

80.0 

80.0 

80.0 

6E 

3000 

73.4 

84.8 

85.6 

85.8 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

2500 

74.3 

85.8 

86.6 

86.8 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

2000 

76.9 

89.6 

90.4 

90.8 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

1800 

77.4 

90.4 

91.4 

91.7 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

OB 

1500 

78.9 

92.7 

93.7 

94.0 

94.5 

94.6 

94-7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

1200 

79.7 

94.2 

95.2 

95.5 

96.0 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

1000 

79-7 

94.5 

95-6 

95.9 

96.6 

96.7 

96,9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97,1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

900 

80.1 

95.2 

96.2 

96.6 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

800 

80.2 

95.4 

96.5 

96.8 

97.6 

97.7 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

700 

80.3 

95.5 

96.8 

97.1 

98.0 

98.2 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98,8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

600 

80.3 

95.5 

96.8 

97.1 

98.2 

98.4 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

500 

80.3 

95.5 

96.8 

97.1 

98.2 

98.4 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.x 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

400 

80.3 

95.6 

96.9 

97.3 

98.4 

98.7 

99.1 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

300 

80.3 

95.6 

96.9 

97.4 

98.5 

98.8 

99-4 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

6E 

200 

80.3 

95.6 

96.9 

97.4 

98.5 

98.8 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

80.3 

95.6 

96.9 

97.4 

98.5 

98.8 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

80.3 

95.6 

96.9 

97.4 

98.5 

98.8 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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CPBRKrniG  lOCATICR  *A'  PBRCEHTKGB  FREQUEMCy  OP  OCCURRENCE  OP  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOR  HUHBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

PERIOD 

OP  RBCOBD:  OCT  81  - 

SEP  91 

1ST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

15-17 

CBILIR6 

VISIBILITY  in 

STATVIB 

MILES 

IR 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GS 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m  CEIL 

56.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GE 

20000 

65.8 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GE 

18000 

66.1 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GB 

16000 

66.3 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GS 

14000 

66.7 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

OB 

12000 

67.7 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GB 

lOOOO 

71.1 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

OS 

9000 

71.2 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GS 

6000 

73.9 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

7000 

74.5 

80.6 

80.9 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

61.1 

81.1 

81.1 

GB 

6000 

75.3 

81.6 

81.8 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

5000 

75.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

4500 

76.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

4000 

77.7 

85.3 

85.5 

85.5 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

3500 

78.7 

86.8 

87.0 

87.0 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GE 

3000 

82.2 

91.2 

91.5 

91.6 

92.3 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

2500 

82.4 

91.8 

92.2 

92.3 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

2000 

83.3 

93.3 

93.7 

93.9 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

1800 

83.7 

93.7 

94.0 

94.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

1500 

84.2 

94.4 

94.7 

95.1 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

1200 

84.7 

95.2 

95.8 

96.1 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97,6 

97.6 

97,6 

97.6 

GS 

1000 

84.7 

95.4 

96.0 

96.3 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97,8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

900 

84.7 

95.5 

96.2 

96.6 

97.5 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

800 

84.7 

95.5 

96.2 

96.6 

97.5 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

700 

84.7 

95.5 

96.5 

96.8 

97.7 

97.8 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

600 

84.7 

95.5 

96.5 

96.8 

97.8 

98.0 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

BE 

500 

84.7 

95.8 

96.8 

97.5 

98.8 

98.9 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

84.7 

95.8 

96.8 

97.5 

98.8 

98.9 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

84.7 

95.8 

96.8 

97.5 

98.8 

98.9 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE 

200 

84.7 

95.8 

96.8 

97.5 

98.8 

98.9 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

84.7 

95.8 

96.8 

97.5 

98.8 

98.9 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

ai 

000 

84.7 

95.8 

96.8 

97.5 

98.8 

98.9 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OFERATIHG  LOCATIOR  *A' 
USAFRCAC,  ASBEVILIS  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  JP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnOR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

58.3 

63.4 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

6B 

20000 

65.7 

71.7 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

OB 

18000 

65.7 

71.7 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

16000 

65.7 

71.7 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

6B 

14000 

65.8 

71.8 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

6B 

12000 

66.9 

72.9 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74-1 

74.1 

74.1 

GB 

10000 

69.0 

75.8 

77.1 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

6B 

9000 

69.4 

76.2 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

8000 

72.3 

80.2 

81.5 

81.6 

81.7 

81.7 

61.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.6 

GB 

7000 

72.7 

80.8 

82.0 

82.2 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

6000 

72.9 

81.0 

82.3 

82.4 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

5000 

73.3 

81.6 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OB 

4500 

73.4 

81.7 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

OB 

4000 

75.5 

84.3 

85.7 

86.0 

86.2 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

66.5 

GE 

3500 

76.7 

86.1 

87.5 

87.8 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

3000 

78.3 

88.5 

90.0 

90.4 

90.9 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

2500 

79.4 

89.7 

91.2 

91.6 

92.5 

92.5 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

2000 

60.3 

90.9 

92.5 

92.9 

94.1 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

1800 

80.3 

90.9 

92.5 

92.9 

94.1 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

1500 

80.9 

91.9 

93.5 

94.0 

95.2 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

1200 

81.3 

92.5 

94.1 

94.5 

95.7 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

1000 

81.6 

93.0 

94.6 

95.1 

96.2 

96.2 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

900 

81.6 

93.1 

94.7 

95.3 

96.5 

96.5 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GE 

800 

81.7 

93.3 

95.1 

95.7 

96.9 

96.9 

97-4 

97.4 

97-4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

700 

81.7 

93.4 

95.2 

95.9 

97.2 

97.2 

97.8 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

600 

81.7 

93.4 

95.2 

95.9 

97.2 

97.2 

97.8 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

500 

81.7 

93.5 

95.4 

96.1 

97.4 

97.4 

98.3 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

400 

81.7 

93.7 

95.6 

96.5 

97.7 

97.7 

96.6 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

300 

81.7 

93.7 

95.6 

96.5 

98.0 

98.0 

98.9 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

200 

81.7 

93.7 

95.6 

96.5 

98.0 

96.0 

99.0 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

81.7 

93.7 

95.6 

96.5 

98.0 

98.0 

99.0 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

81.7 

93.7 

95.6 

96.5 

98.0 

98.0 

99.0 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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PERKTIHG  lOCKnOH  ’A*  PERCBHTAGE  FREQUHUCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

SAFEXAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


nriOII  IIUMBBR: 

747810 

STATION  NAME:  MOCOY  AFB/VALOOSTA  GA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  > 

SEP  91 

LST 

TO  OTC: 

♦  5 

HONTB: 

OCT 

HOURS: 

21-23 

silucq 

VISIBILITY  IN 

STATUS 

MILES 

n  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

nST  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

3 

CEIL 

58.8 

64.8 

67.7 

67.8 

68.6 

68.6 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

S 

20000 

62.9 

69.9 

73.2 

73.3 

74.1 

74.1 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

s 

18000 

62.9 

69.9 

73.2 

73.3 

74.1 

74.1 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

s 

16000 

62.9 

69.9 

73.2 

73.3 

74.1 

74.1 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

s 

14000 

63.7 

70.9 

74.2 

74.3 

75.1 

75.1 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

I 

12000 

64.2 

71.7 

75.2 

75.3 

76.0 

76.0 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

I 

10000 

66.1 

73.8 

77.3 

77.4 

78.2 

78.2 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

: 

9000 

66. 8 

74.4 

78.1 

78.3 

79.0 

79.0 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

s 

8000 

68.8 

76.6 

80.3 

80.5 

81.3 

81.3 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81,6 

z 

7000 

69.1 

77.1 

80.9 

81.1 

81.8 

81.8 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

z 

6000 

69.1 

77.1 

80.9 

81.1 

81.8 

81.8 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

s 

5000 

69.5 

77.5 

81.3 

81.5 

82.3 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

s 

4500 

69.7 

77.7 

81.6 

81.8 

82.6 

82.6 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

1 

4000 

72.2 

80.6 

84.6 

84.9 

85.8 

85.8 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

t 

3500 

72.4 

81.3 

85.3 

85.6 

86.5 

86.5 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

t 

3000 

73.0 

82.4 

86.3 

86.8 

87.8 

87.8 

88.0 

88.2 

88.2 

88. 2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

( 

2500 

73.3 

82.7 

86  7 

87.1 

88.3 

88.3 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

E 

2000 

74.2 

83.9 

87.8 

88.4 

89.6 

89-7 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

t 

1800 

74.3 

84.0 

88.0 

88.5 

89-7 

89.8 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

E 

1500 

74.5 

84.7 

88.7 

89.2 

90.4 

90.5 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

E 

1200 

75.2 

85.9 

90.1 

90.8 

92.5 

92.6 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

t 

1000 

75.5 

86.5 

90.8 

91.4 

93.3 

93.4 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

t 

900 

75.5 

86.5 

90.9 

91.5 

93.4 

93.5 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

t 

800 

76.0 

87.2 

91.8 

92.5 

94.4 

94.5 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

1 

700 

76.5 

87.6 

92.5 

93.3 

95.3 

95.4 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

! 

600 

76.9 

88.3 

93.1 

94.0 

95.9 

96.0 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

: 

500 

77.1 

88.6 

93.5 

94.4 

96.5 

96.6 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

t 

400 

77.1 

88.7 

93.7 

94.5 

96.9 

97.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

: 

300 

77.1 

88.7 

93.7 

94.6 

97.2 

97.5 

98.7 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

! 

200 

77.1 

88.7 

93.7 

94.6 

97.2 

97.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

! 

100 

77.1 

88.7 

93.7 

94.6 

97.2 

97.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99,4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

; 

000 

77.1 

88.7 

93.7 

94.6 

97.2 

97.6 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TAL  NUMBER  OF  OBSERVKIIOHS  930 
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OPERATING  LOCATION  ’A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747610  STATION  NAME:  HOOOY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UIC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO 

CSIL 

49.5 

57.5 

59.7 

60.6 

61.5 

61.6 

62.0 

62.2 

62.3 

62.5 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.9 

63.0 

OB 

20000 

54.2 

63.0 

65.6 

66.6 

67.6 

67.7 

68.1 

68.4 

68.4 

68.6 

68.8 

68.8 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

GB 

18000 

54.3 

63.1 

65.7 

66.7 

67.6 

67.8 

68.2 

68.4 

68.5 

68.7 

68.9 

68.9 

69.0 

69.1 

9.2 

69.2 

OB 

16000 

54.3 

63.1 

65.7 

66.7 

67.7 

67.8 

68.2 

68.5 

68.5 

68.7 

68.9 

68.9 

69.0 

69.1 

2 

69.2 

GB 

14000 

54.8 

63.6 

66.3 

67.2 

68.2 

68.3 

68.8 

69.0 

69.1 

69.3 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.8 

GB 

12000 

55.3 

64.3 

67.0 

68.0 

69.0 

69.1 

69.5 

69.8 

69.8 

70.0 

70.2 

70.2 

70.3 

70.4 

70.5 

70.5 

GB 

10000 

57.0 

66.7 

69.5 

70.6 

71.6 

71.7 

72.1 

72.4 

72.5 

72.7 

72.8 

72.8 

73.0 

73.0 

73.1 

73.2 

GB 

9000 

57.2 

66.9 

69.8 

70.9 

71.9 

72.0 

72.4 

72.7 

72.8 

73,0 

73.2 

73.2 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

OB 

8000 

59.0 

69.3 

72.4 

73.5 

74.6 

74.7 

75.2 

75.4 

75.5 

75.7 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.2 

76.3 

GB 

7000 

59.5 

69.9 

73.0 

74.1 

75.2 

75.3 

75.8 

76.1 

76.2 

76.4 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

GB 

6000 

59.7 

70.2 

73.3 

74.4 

75.5 

75.7 

76.2 

76.4 

76.5 

76.7 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.2 

77.3 

GB 

5000 

60.3 

71.1 

74.2 

75.4 

76.5 

76.6 

77.1 

77.4 

77.4 

77.6 

77.8 

77.8 

78.0 

78.1 

78.2 

78.2 

GE 

4500 

60.4 

71.3 

74.4 

75.5 

76.6 

76.7 

77.2 

77  .5 

77.6 

77.8 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

OB 

4000 

61.8 

73.1 

76.3 

77.5 

78.6 

78.8 

79.3 

79.5 

79.6 

79.8 

80.0 

80.0 

80.2 

80.3 

80.3 

80.4 

GB 

3500 

62.3 

73.9 

77.1 

78.3 

79.5 

79.6 

80.1 

80.4 

80.4 

80.7 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

GB 

3000 

63.9 

76.2 

79.5 

80.8 

82.1 

82.3 

82.8 

83.1 

83.2 

83.4 

83.6 

83.6 

83.8 

83.8 

83.9 

84.0 

OB 

2500 

64.4 

76.9 

80.2 

81.5 

82.9 

83.0 

83.5 

83.8 

83.9 

84.1 

84.3 

84.3 

84.5 

84.6 

84.7 

84.7 

GB 

2000 

65.5 

78.4 

81.8 

63.1 

84.6 

84.7 

85.3 

85.6 

85.7 

85.9 

86.1 

86.1 

66.3 

66.4 

66.5 

86.5 

GB 

1800 

65.8 

78.8 

82.2 

83.5 

85.0 

85.1 

85.7 

86.0 

86.1 

86.3 

86.5 

86.5 

86.7 

86.8 

86.9 

86.9 

GB 

1500 

66.5 

79.8 

83.3 

84.7 

86.3 

86.4 

87.0 

87.3 

87.4 

87.6 

87.8 

87.8 

88.0 

88.1 

88.2 

88.2 

OB 

1200 

67.3 

81.2 

84.9 

86.3 

88.1 

88.2 

88.9 

89.2 

89.3 

89.5 

89,7 

89.7 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

GE 

1000 

67.7 

81.8 

85.7 

87.2 

89.0 

89.2 

89.9 

90.3 

90.3 

90.6 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

GB 

900 

67.9 

82.2 

86.2 

87.7 

69.6 

89.8 

90.5 

90.9 

91.0 

91.3 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.8 

91.6 

GB 

800 

68.2 

82.7 

86.8 

88.5 

90.4 

90.6 

91.4 

91.8 

91.9 

92.1 

92.3 

92.3 

92.5 

92.6 

92.7 

92.7 

GB 

700 

68.4 

82.9 

87.2 

89.1 

91.2 

91.4 

92.3 

92.8 

92.9 

93.2 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

93.8 

OB 

600 

68.5 

83.3 

87.7 

89.6 

91.8 

92.0 

93.0 

93.5 

93.6 

93.9 

94.1 

94.1 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

GB 

500 

68.6 

83.6 

88.2 

90.2 

92.6 

92.9 

94.2 

94.7 

94.8 

95.2 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

GB 

400 

68.7 

83.8 

88.4 

90.6 

93.2 

93.5 

94.9 

95.6 

95.7 

96.2 

96.4 

96.5 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

GB 

300 

68.7 

83.8 

88.5 

90.8 

93.4 

93.8 

95.3 

96.1 

96.3 

96.9 

97.2 

97.2 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

GB 

200 

68.7 

83.8 

88.5 

90.8 

93.6 

94.0 

95.6 

96.6 

96.7 

97.7 

98.0 

98.1 

98.6 

98.7 

98.9 

99.1 

OB 

100 

68.7 

83.8 

88.5 

90.9 

93.6 

94.0 

95.7 

96.6 

96.8 

97.7 

98.1 

98.2 

98.8 

99.0 

99.4 

99.6 

OB 

000 

68.7 

83.8 

88.5 

90.9 

93.6 

94.0 

95.7 

96.6 

96.8 

97.7 

98.1 

98.2 

98.8 

99.0 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7440 
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PBIUTIIIO  LOCATION  *A' 
MFEXAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


rATION  NUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  APB/VALDOSTA  GA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

L8T 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

00-02 

tILIHG 

VISIBILITY  IN 

SmUJTB 

MILBS 

IN 

6B 

G8 

6B 

GB 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

6E 

GE 

7EET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

3 

CEIL 

49.2 

54.4 

56.9 

58.9 

60.3 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

61.1 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

S 

20000 

52.9 

58.4 

61.1 

63.6 

65.2 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

66.0 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

! 

18000 

52.9 

58.4 

61.1 

63.6 

65.2 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

66.0 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

1 

16000 

52.9 

58.4 

61.1 

63.6 

65.2 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

66.0 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

s 

14000 

53.1 

58.8 

61.4 

63.9 

65.6 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.3 

66.4 

66.4 

66.6 

66.6 

1 

12000 

53.7 

59.3 

62.0 

64.4 

66.1 

66.4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

I 

10000 

55-7 

61.4 

64.1 

66.6 

68.2 

68.6 

68.7 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.2 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

s 

9000 

55.7 

61.4 

64.1 

66.6 

68.2 

68.6 

68.7 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.2 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

s 

8000 

56.8 

63.1 

65.8 

68.2 

70.0 

70.3 

70.4 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

71.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

s 

7000 

57.1 

63.4 

66.1 

68.6 

70.3 

70.7 

70.8 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.3 

71.4 

71.4 

71.6 

71.6 

6000 

57.2 

63.7 

66.3 

68.8 

70.6 

70.9 

71.0 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.6 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

5000 

58.0 

65.1 

68.0 

70.4 

72.2 

72.6 

72.9 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.4 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

t 

4500 

58.0 

65.1 

68.0 

70.4 

72.2 

72.6 

72.9 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.4 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

4000 

60.1 

67.9 

71.2 

73.9 

75.7 

76.0 

76.3 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

3500 

60.6 

68.3 

71.9 

74.6 

76.3 

76.7 

77.0 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.6 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

3000 

61.0 

68.8 

72.8 

75.7 

77.6 

77.9 

78.2 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

78.8 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

2500 

61.2 

69.1 

73.2 

76.1 

78.0 

78.3 

78.7 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.2 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

2000 

61.6 

69.6 

73.7 

76.6 

78.4 

78.8 

79.1 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

1800 

61.9 

69.9 

74.0 

76.9 

78.9 

79.2 

79.6 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

80.1 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

1500 

62.2 

70.3 

74.4 

77.3 

79-3 

79.7 

80.0 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.6 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

1200 

63.8 

72.3 

76.7 

79.6 

81.7 

82.1 

82.6 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

1000 

64.2 

72.9 

77.2 

80.1 

82.4 

82.9 

83.3 

83.6 

83.6 

83.9 

83.9 

84.1 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

900 

65.4 

74.3 

78.7 

81.7 

84.0 

84.4 

85.0 

85.2 

85.2 

85.6 

85.7 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

800 

66.7 

76.0 

80.3 

83.4 

85.9 

86.4 

87-3 

87.7 

87.7 

88.0 

88.1 

88.3 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

700 

66.9 

76.4 

81.7 

85.0 

88.1 

88.7 

90.0 

90.3 

90.3 

90.7 

90.8 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

600 

67.0 

76-7 

82.2 

85.8 

89.6 

90.1 

91.7 

92.0 

92.0 

92.6 

92.7 

92.9 

93.0 

93,0 

93.1 

93.1 

500 

67.0 

76.9 

82.6 

86.2 

90.8 

91.3 

93.1 

93.4 

93.4 

94.0 

94.1 

94.3 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

400 

67.2 

77.3 

83.1 

87.1 

92.2 

92.8 

94.7 

95-0 

95.0 

95.7 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.4 

300 

67.4 

77.8 

83.6 

87.6 

92.8 

93.3 

95.4 

96.1 

96.1 

97.1 

97.2 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

200 

67.4 

77.8 

83.6 

87.8 

93.1 

93.7 

95.8 

96.6 

96.6 

97.8 

98.1 

98.3 

98.7 

98.7 

99.0 

99.2 

100 

67.4 

77.8 

83.6 

87.8 

93.1 

93.7 

95.8 

96.6 

96.6 

97.9 

98.2 

98.4 

98.9 

98.9 

99.4 

99.9 

1 

000 

67.4 

77.8 

83.6 

87.8 

93.1 

93.7 

95.8 

96.6 

96.6 

97.9 

98.2 

98.4 

98.9 

98.9 

99.4 

100.0 

rPAL  NUMBER  OP  OBSERVATIORS  900 
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OPERATIRG  LOCATIOR  ’A"  PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUHBBR:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UrC: 

♦  5 

MONTO: 

NOV 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTB 

MILES 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

40.1 

45.4 

48.6 

50.2 

52.1 

52.2 

53.7 

53.7 

53.8 

54.0 

54.2 

54.2 

54.6 

54.6 

54.8 

55.0 

6B 

20000 

42.3 

48.9 

52.1 

53.9 

56.1 

56.2 

57.7 

57.7 

57.8 

58.0 

58.2 

58.2 

58.6 

58.6 

58.8 

59.0 

GB 

18000 

42.3 

48.9 

52.1 

53.9 

56.1 

56.2 

57.7 

57.7 

57.8 

58.0 

58.2 

58.2 

58.6 

58.6 

58.8 

59.0 

GE 

16000 

42.3 

48.9 

52.1 

53.9 

56.1 

56.2 

57.7 

57.7 

57.8 

58.0 

58.2 

58.2 

58.6 

58.6 

58.8 

59.0 

6E 

14000 

42.3 

49.0 

52.2 

54.0 

56.2 

56.3 

57.9 

57.9 

58.0 

58.2 

58.4 

58.4 

58.8 

58.8 

59.0 

59.2 

6B 

12000 

42.6 

49.2 

52.4 

54.2 

56.4 

56.6 

58.1 

58.1 

58.2 

58.4 

58.7 

58.7 

59.0 

59.0 

59.2 

59.4 

GB 

10000 

43.0 

49.8 

53.4 

55.2 

57.4 

57.6 

59.2 

59.2 

59.3 

59.6 

59.8 

59.8 

60.1 

60.1 

60.3 

60.6 

GB 

9000 

43.0 

49.8 

53.4 

55.2 

57.4 

57.6 

59.2 

59.2 

59.3 

59.6 

59.8 

59.8 

60.1 

60.1 

60.3 

60.6 

GB 

8000 

43.4 

50.2 

54.3 

56.2 

58.7 

58.8 

60.4 

60.4 

60.6 

60.8 

61.0 

61.0 

61.3 

61.3 

61.6 

61.8 

GB 

7000 

43.4 

50.2 

54.3 

56.3 

58,6 

58.9 

60.6 

60.6 

60.7 

60.9 

61.1 

61.1 

61.4 

61.4 

61.7 

61.9 

GB 

6000 

43.9 

50.7 

54.8 

56.8 

59.2 

59.3 

61.0 

61.0 

61.1 

61.3 

61.6 

61.6 

61.9 

61.9 

62.1 

62.3 

GB 

5000 

45.6 

52.6 

56.8 

58.9 

61.4 

61.6 

63.3 

63.3 

63.4 

63.7 

63.9 

63.9 

64.2 

64.2 

64.4 

64.7 

GE 

4500 

45.6 

52.6 

56.8 

58.9 

61.4 

61.6 

63.3 

63.3 

63.4 

63.7 

63.9 

63.9 

64.2 

64.2 

64.4 

64.7 

GB 

4000 

46.7 

53.7 

58.2 

60.4 

63.1 

63.2 

65.1 

65.1 

65.2 

65.4 

65.7 

65.7 

66.0 

66.0 

66.2 

66.4 

GB 

3500 

47.0 

54.0 

58.6 

60.8 

63.4 

63.6 

65.4 

65.4 

65.6 

65.8 

66.0 

66.0 

66.3 

66.3 

66.6 

66.8 

GB 

3000 

47.8 

54.9 

59.8 

62.2 

64.9 

65.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.3 

67.6 

67.6 

67.9 

67.9 

68.1 

68.3 

GE 

2500 

48.4 

55.7 

60.7 

63.1 

65.8 

65.9 

67.9 

67.9 

68.0 

68.2 

60.4 

68.4 

68.8 

68.8 

69.0 

69.2 

GB 

2000 

50.0 

57.7 

63.0 

65.8 

68.7 

68.8 

70.9 

70.9 

71.0 

71.2 

71.4 

71.4 

71.8 

71.8 

72.0 

72.2 

GE 

1800 

50.2 

57.9 

63.2 

66.0 

68.9 

69.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.4 

71.7 

71.7 

72.0 

72.0 

72.2 

72.4 

GB 

1900 

50.6 

58.6 

64.0 

66.8 

69.8 

69.9 

72.0 

72.0 

72.1 

72.3 

72,6 

72,6 

72.9 

72.9 

73.1 

73.3 

GB 

1200 

51.2 

60.0 

65.8 

68.9 

72.0 

72.1 

74.4 

74.4 

74.6 

74.8 

75.0 

75.0 

75.3 

75.3 

75.6 

75.8 

GE 

1000 

51.7 

50.7 

66.7 

69.8 

73.0 

73.3 

75.9 

75.9 

76.0 

76.8 

77.0 

77.0 

77.3 

77,3 

77,6 

77.8 

GB 

900 

52.6 

61.7 

67.7 

70.8 

74.0 

74.6 

77.2 

77.2 

77.3 

78.1 

78.3 

78.3 

78.7 

78.7 

78.9 

79.1 

GE 

800 

53.8 

63.1 

69.4 

72.7 

76.0 

77.0 

79.8 

79.8 

79.9 

80.7 

80.9 

80.9 

81.2 

81.2 

81.4 

81.7 

GB 

700 

54.0 

63.7 

70.4 

73.9 

78.0 

79.0 

82.3 

82.3 

82.4 

83.2 

83.4 

83.4 

83.8 

83.8 

84.0 

84.2 

GB 

600 

54.1 

63.8 

71.3 

75.1 

79.3 

80.3 

83.7 

83.7 

83.8 

84.6 

84.8 

84.8 

85.1 

85.1 

85.3 

85.6 

GB 

500 

54.1 

63.9 

71.7 

75.7 

80.8 

81.8 

85.8 

85.9 

86.0 

86.8 

87.1 

87.1 

87.4 

87.4 

87,7 

87.9 

GB 

400 

54.1 

64.1 

71.9 

76.0 

81.7 

82.9 

87.0 

87.1 

87.2 

88.0 

88.4 

88.4 

88.8 

88.8 

89.0 

89.4 

GB 

300 

54.1 

64.1 

72.3 

76.7 

82.4 

83.8 

88.7 

88.8 

89.1 

90.2 

90.9 

90.9 

91.2 

91.2 

91.4 

92.0 

OB 

200 

54.1 

64.1 

72.4 

76.8 

82.8 

84.1 

89.3 

89.6 

89.9 

91,1 

91.9 

91.9 

92.8 

92.8 

93.7 

94.4 

GE 

100 

54.1 

64.1 

72.4 

76.8 

82.8 

84.1 

89.3 

89.6 

90.0 

91.3 

92.4 

92.4 

93.9 

94.4 

96.0 

99.2 

GB 

000 

54.1 

64.1 

72.4 

76.8 

82.8 

84.1 

89.3 

89.6 

90.0 

91.., 

92.4 

92.4 

93.9 

94.4 

96.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIRG  LOCATION  ”A* 
USAPBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQOENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

HUMBER: 

747810 

STATION  NAME 

LST  TO  UTC: 

:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 
+  5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

NOV  HOURS:  06-08 

SEP  91 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

1  GB 

GE 

CE  GE 

GB 

GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

FEBT 

1  7 

e 

5  4 

3 

21/2  2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8  1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK) 

CEIL 

28.9 

38.1 

41.0 

42.1 

44.0 

44.2 

45.6 

46.2 

46.2 

46.8 

47.3 

47.4 

47.8 

47.0 

48.1 

48.7 

GB 

20000 

30.1 

40.9 

44.2 

45.7 

47.8 

48.0 

49.7 

50.1 

50.1 

50.7 

51.2 

51.3 

51.7 

51.7 

52.0 

52.7 

GB 

leooo 

30.2 

41.0 

44.3 

45.8 

47.9 

48.1 

49.8 

50.2 

50.2 

50.8 

51.3 

51.4 

51.8 

51.8 

52.1 

52.8 

GS 

16000 

30.2 

41.0 

44.3 

45.8 

47.9 

48.1 

49.8 

50.2 

50.2 

50.8 

51.3 

51.4 

51.8 

51.8 

52.1 

52.8 

GE 

140’"! 

30.6 

41.3 

44.7 

46.1 

48.2 

48.4 

50.1 

50.6 

50.6 

51.1 

51.7 

51.8 

52.1 

52.1 

52.4 

53.1 

GB 

12000 

30.7 

41.4 

45.0 

46.6 

48.7 

48.9 

50.6 

51.0 

51.0 

51.6 

52  : 

52.2 

52.6 

52.6 

52.9 

53.6 

GB 

10000 

3:. 6 

42.3 

45.9 

47.6 

49.7 

49.9 

51.7 

52.1 

52.1 

52,7 

5j 

53.3 

53.7 

53.7 

54.0 

54.7 

GB 

9000 

31.6 

42.3 

45.9 

47.6 

49.8 

50.0 

51.8 

52.2 

52.2 

52.8 

53.3 

53.4 

53.8 

53.8 

54.1 

54.8 

GB 

8000 

32.6 

44.2 

48.0 

49.7 

51.9 

52.1 

54.2 

54.7 

54.7 

55.3 

55.9 

56.0 

56.3 

56.3 

56.7 

57.4 

GB 

7000 

32.6 

44.2 

48.1 

49.8 

52.2 

52.4 

54.7 

55.3 

55.3 

56,0 

56.6 

56.7 

57.0 

57.0 

57.3 

58.1 

GB 

6000 

32.6 

44.2 

48.2 

49.9 

52.3 

52.6 

54.9 

55.6 

55.6 

56.2 

56.8 

56.9 

57.2 

57.2 

57.6 

58.3 

GB 

5000 

33.7 

45.4 

49.4 

51.2 

53.7 

53.9 

56.3 

57.1 

57.1 

57,8 

58.3 

58.4 

58.8 

58.8 

59.1 

59.9 

GB 

4500 

33.8 

45.6 

49.6 

51.3 

53.8 

54.0 

56.4 

57.2 

57.2 

57.9 

58.4 

58.6 

58.9 

58.9 

59.2 

60.0 

GB 

4000 

34.9 

47.0 

51.0 

52.9 

55.9 

56.1 

58,6 

59.3 

59.3 

60.0 

60.6 

60.7 

61.0 

61.0 

61.3 

62.1 

GB 

3500 

35.3 

47.4 

51.4 

53.3 

56.3 

56.6 

59.0 

59.8 

59.8 

60.4 

61.1 

61.2 

61.6 

61.6 

61.9 

62.7 

GB 

3000 

36.4 

48.6 

52.9 

54.8 

57.9 

58.2 

60.7 

61.4 

61.4 

62.1 

62.8 

63.1 

63.4 

63.4 

63.8 

64.6 

GB 

2500 

37.0 

49.1 

53.4 

55.3 

58.6 

58.9 

61.3 

62.1 

62.1 

62.8 

63.6 

63.9 

64.2 

64.2 

64.6 

65.3 

2000 

38.1 

50.4 

55.0 

57.0 

60.3 

60.7 

63.2 

64.0 

64.0 

64.7 

65.4 

65.8 

66.1 

66.1 

66.4 

67,2 

r 

1800 

38.9 

51.2 

55.9 

57.9 

61.2 

61.6 

64.1 

64.9 

64.9 

65.6 

66.3 

66.7 

67  .0 

67.0 

67.3 

68.1 

GB 

1500 

39.0 

51.6 

56.4 

58.4 

61.8 

62.1 

64-7 

65.6 

65.6 

66.2 

67.0 

67.3 

67.7 

67.7 

68.0 

68.8 

GE 

1200 

40.2 

52.9 

58.0 

60.6 

64.1 

64.6 

67.2 

68.1 

68.1 

68.8 

69.6 

69.9 

70.2 

70.2 

70.6 

71.3 

GE 

1000 

41.1 

54.1 

59.7 

62.2 

66.2 

66.7 

69.4 

70.4 

70. . 

71.1 

71.9 

72.2 

72.6 

72.6 

72.9 

73.7 

GB 

900 

41.4 

54.7 

60.4 

63.0 

67.1 

67.6 

70.3 

71.4 

71  4 

72.1 

72.9 

■’3.2 

73.6 

73.6 

73.9 

74.7 

GB 

600 

41.7 

55.0 

60.8 

63.6 

68.0 

68.4 

71-2 

72.3 

72.3 

73.0 

73.8 

74.1 

74.4 

74.4 

74.8 

75.6 

GB 

700 

42.1 

55.9 

62.1 

65.1 

70.0 

70.8 

73.7 

74.9 

74.9 

75.6 

76.3 

76.7 

77.0 

77.0 

77.3 

78.1 

GE 

600 

42.6 

56.9 

63.3 

66.4 

71.6 

72.4 

75.6 

76.8 

76.9 

77,7 

78.4 

78,8 

79.1 

79.1 

79.''. 

80.2 

GB 

500 

42.8 

57.7 

64.4 

68.1 

73.7 

74.6 

78.1 

79.3 

79.4 

80.2 

81.0 

81.3 

81.8 

81.8 

82.1 

82.9 

GB 

400 

42.8 

57.8 

64.9 

68.8 

75.0 

75.9 

80.0 

81.3 

81.4 

82.3 

83.1 

83.4 

83.9 

83.9 

84.4 

85.2 

GB 

300 

42.8 

57.8 

65.1 

69.0 

75.6 

78.7 

81.6 

83.1 

83.2 

84.7 

85.6 

85.9 

86.3 

86.6 

87,2 

88.4 

GE 

200 

42.8 

57.9 

65.4 

69.4 

76.1 

77.2 

82.6 

84.7 

84.8 

87.0 

88.2 

88.6 

89.6 

89.9 

91.2 

93.2 

GB 

100 

42.8 

57.9 

65.4 

69.4 

76.1 

77.2 

82.6 

84.7 

84.8 

87.1 

88.3 

88.7 

90.3 

90.7 

93.7 

99.2 

GB 

000 

42.8 

57.9 

65.4 

69.4 

76.1 

77.2 

82.6 

84.7 

84.8 

87.1 

88.3 

88.7 

90.“ 

90.7 

93.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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0PEBATIN6  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  I 

lUHBER: 

747810 

STATIOn  NAME:  HOODY  AFB/VALDOSTA  6A 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

41.0 

48.1 

49.6 

50.0 

50.1 

50.1 

50.1 

50.2 

50.2 

50.3 

50.3 

50.3 

50.4 

50.4 

50.8 

50.9 

GE 

20000 

45.1 

53.2 

54.9 

55.6 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.6 

56.7 

GB 

ie<joo 

45.1 

53.2 

54.9 

55.6 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.1 

56-1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.6 

56.7 

GE 

leooo 

45.1 

53.2 

54.9 

55.6 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.6 

56.7 

GE 

14000 

45.1 

53.2 

54.9 

55.6 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.6 

56.7 

GB 

12000 

45.7 

54.0 

55.8 

56.4 

56.8 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.4 

57.6 

GE 

10000 

47.3 

56.4 

58.2 

58.9 

59.2 

59.2 

59.2 

59.3 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.6 

59.6 

59.9 

60.0 

GE 

9000 

47.3 

56.4 

58.2 

58.9 

59.2 

59.2 

59.2 

59.3 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.6 

59.6 

59.9 

60.0 

GB 

8000 

48.7 

57.9 

59.8 

60.6 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61,0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.6 

61.7 

GB 

7000 

48.9 

58.2 

60.1 

61.0 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

62.0 

62.1 

GB 

6000 

49.1 

58.7 

60.6 

61.6 

61.9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.6 

62.7 

GB 

5000 

50.2 

60.0 

62.0 

63.2 

63.6 

63.6 

63.6 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.3 

64.4 

GB 

4500 

50.3 

60.1 

62.1 

63.3 

63.7 

63.7 

63.7 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.4 

64.6 

GB 

4000 

51.9 

62.2 

64.2 

65.6 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.6 

66.6 

66.9 

67.0 

GB 

3500 

51.9 

62.6 

64.7 

66.0 

66.6 

66.6 

66.7 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.4 

67.6 

GB 

3000 

52.9 

64.0 

66.1 

67.4 

68.0 

68.0 

68.1 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.9 

69.0 

GB 

2500 

53.8 

64.9 

67.0 

68.3 

68.9 

68.9 

69.0 

69.2 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

69.8 

69.9 

GB 

2000 

56.3 

67.9 

70.0 

71.4 

72.1 

72.2 

72.3 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.9 

72.9 

73.2 

73.3 

GB 

1800 

56.6 

68.2 

70.3 

71.8 

72.4 

72.6 

72.8 

73-0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.3 

73.3 

73.7 

73.8 

OB 

1500 

57.6 

69.7 

72.2 

73.8 

74.7 

74.8 

75.1 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.7 

75.7 

76-0 

76.1 

GB 

1200 

59.6 

72.4 

75.2 

76.8 

77.7 

77.8 

78-3 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

70.7 

78.9 

78.9 

79.2 

79.3 

GB 

1000 

60.2 

73.9 

77.3 

79.3 

80.4 

80.7 

81.2 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

82.2 

82.3 

GB 

900 

61.1 

75.3 

78.9 

81.1 

82.3 

82.6 

83.1 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.8 

83.8 

84.1 

84.2 

GB 

800 

61.7 

76.4 

80.0 

82.3 

83.9 

84.1 

84.7 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

85.8 

85.9 

GE 

700 

62.3 

77.4 

81.3 

83.9 

85.9 

86.1 

86.8 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.6 

87.6 

87.9 

88.0 

GB 

600 

62.7 

78.0 

82.3 

85.2 

87.4 

87.9 

88.7 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.7 

89.7 

90.0 

90.1 

GB 

500 

63.1 

78.9 

83.7 

87.7 

90.7 

91.2 

92.0 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.3 

93.4 

GB 

400 

63.1 

79-2 

84.0 

88.3 

91.6 

92.3 

93.3 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.3 

95.4 

GB 

300 

63.1 

79.2 

84.0 

88.6 

92.0 

92.9 

94.3 

95.8 

96.0 

96.9 

97.1 

97.1 

97.4 

97.4 

97,9 

98.1 

GB 

200 

63.1 

79.2 

84.0 

88.6 

92.0 

93.0 

94.4 

95.9 

96.2 

97.3 

97,8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.9 

99.2 

GE 

100 

63.1 

79.2 

84.0 

88.6 

92.0 

93.0 

94.4 

95.9 

96.2 

97.3 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

99.2 

99.9 

GB 

000 

63.1 

79.2 

84.0 

88,6 

92.0 

93.0 

94.4 

95.9 

96.2 

97.3 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

99.2 

100.0 

TOTAL  lltMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 
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0PERATIII6  lOCATIOR  PERCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  IfC  FROM  BOURIV  OBSERVATIONS 


STATION 

HUMBER: 

747810 

STATION  NAME 

LST  TO  UTCr 

:  MOODY  AFB/VALOOSTA  6A 
♦  5 

PERIOD 

MONTH: 

OP  RECORD:  OCT  81  - 

NOV  HOURS:  12-14 

SEP  91 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

1  6E 

GE 

6B  GB 

GE 

GE  6E  GB 

GE 

GE 

GE 

GE  GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  ’ 

6 

5  4 

3 

2  1/2  2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8  1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

'  51.6 

53.6 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

GB 

20000 

60.1 

62.9 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB 

18000 

60.1 

62.9 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB 

16000 

60.1 

62.9 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB 

14000 

60.2 

63.0 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GB 

12000 

61.2 

64.1 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GB 

10000 

63.0 

66.4 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

9000 

63.0 

66.4 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB 

8000 

64.7 

68.2 

68.8 

68.8 

66.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

66.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

7000 

65.1 

68.8 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

GB 

6000 

66.1 

69.8 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GB 

5000 

67.9 

72.0 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GB 

4500 

68.0 

72.1 

72.7 

72.8 

72-9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

4000 

70.6 

75.0 

75.6 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GB 

3500 

71.4 

76.1 

76.7 

76.8 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

3000 

75.7 

81.0 

81.6 

81.7 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GB 

2500 

78.1 

83.8 

84.3 

84.6 

85-0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GB 

2000 

80.4 

86.3 

87.1 

87.3 

87.9 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

1800 

80.9 

86.8 

87.6 

87.8 

88.3 

88.4 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

08.8 

88.8 

GS 

1500 

82.3 

88.6 

89.7 

89.9 

90.4 

90.6 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

1200 

84.2 

90.8 

91.9 

92.1 

92.8 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

1000 

84.7 

91.9 

93.4 

94.0 

94.9 

95.0 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95-6 

95.6 

GB 

900 

84.9 

92.3 

93.9 

94.4 

95.3 

95.4 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

800 

85.4 

93.0 

94.7 

95.2 

96.2 

96.3 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

700 

85.8 

93.9 

95.8 

96.3 

97-3 

97.4 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

600 

85.8 

94.0 

95.9 

96.4 

97-4 

97.6 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

500 

85.8 

94.1 

96.2 

97.0 

98.0 

98.1 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

400 

85.8 

94.1 

96.2 

97.1 

98.1 

98.2 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

300 

85.8 

94.1 

96.2 

97.1 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

85.8 

94.1 

96.2 

97.1 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

85.8 

94.1 

96.2 

97.1 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

85.8 

94.1 

96.2 

97.1 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOrCAL  NUMBER  OF  GBSSRVATIONS  90C 
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OPERATIHG  LOCATION  *A* 
USAFKIAC,  ASHEVILLE  HC 


PBRCENTA8B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUHBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

IH  1 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

56.0 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GB 

20000 

67.3 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70-8 

70.8 

70-8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

6B 

18000 

67.4 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70-9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GB 

16000 

67.4 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70-9 

70-9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GB 

14000 

67.8 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

12000 

69.0 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

10000 

71.4 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

9000 

71.4 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GB 

8000 

73.7 

77.6 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

7000 

74.3 

78.2 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

6000 

75.1 

79.0 

79-8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

5000 

76.8 

81.6 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE 

4500 

76.8 

81.6 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

4000 

78.2 

83.6 

84.3 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GB 

3500 

79.2 

84.7 

85.4 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB 

3000 

81.9 

87.8 

88.8 

89.2 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

2500 

83.0 

89.2 

90.3 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

2000 

84.1 

90.4 

91.7 

92.3 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

1800 

84.2 

90.7 

91.9 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

1500 

84.9 

91.3 

92.6 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

1200 

86.0 

93.1 

94.4 

95.2 

95.4 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

1000 

86.2 

93.7 

95.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.8 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

900 

86.6 

94.1 

95.7 

96.7 

96.9 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

800 

86.6 

94.1 

95.8 

96.8 

97.0 

97  .0 

97.3 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.0 

GB 

700 

86.7 

94.2 

95.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.4 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

600 

86.9 

94.6 

96.2 

97.2 

97.7 

97.7 

98.0 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

500 

86.9 

94.6 

96.3 

97.4 

98.8 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

400 

86.9 

94.6 

96.3 

97.4 

98.8 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

86.9 

94.6 

96.3 

97.4 

98.8 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

86.9 

94.6 

96.3 

97.4 

98.8 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

86.9 

94.6 

96.3 

97.4 

98.8 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

86.9 

94.6 

96.3 

97.4 

98.8 

99.0 

9V.4 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUHBER  OT  OBSERVATIONS  900 
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□PERKTIHG  lOCftTICH  "A*  PKRCEWTAGE  FREQUEHCY  OF  OCCUKRENCE  OF  CKILIHO  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

747810 

STATION  NAHB 

LST  TO  UTC: 

:  MOODY  AFB/VALD06TA  GA 
+  5 

PERIOD 

nONTB: 

OF  RECORD: 

NOV  HOURS 

OCT  81  - 

:  18-20 

SEP  91 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  6B 

GB 

GE  GB 

GB 

GB  GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5  4 

3 

2  1/2  2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

62.7 

65.6 

65.7 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GB 

20000 

68.6 

71.9 

72.0 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

18000 

68.6 

71.9 

72.0 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

16000 

68.6 

71.9 

72.0 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

14000 

69.1 

72.4 

72.6 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

12000 

69.6 

72.9 

73.0 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73-3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

10000 

72.2 

75.9 

76.1 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GB 

9000 

72.3 

76.0 

76.2 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76-6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

8000 

74.7 

78.3 

78.7 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GB 

7000 

75.7 

79.9 

80.2 

80.6 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

6000 

76.2 

80.6 

81.0 

81.3 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

01.7 

81.7 

81.7 

81,7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

5000 

77.3 

82.1 

82.6 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

4500 

77.3 

82.1 

82.6 

82.9 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

4000 

79.9 

85.0 

85.4 

85.8 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OB 

3500 

80.6 

85.8 

86.2 

86.6 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

3000 

81.3 

86.6 

87.1 

87.6 

87.9 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

2500 

82.3 

88.0 

88.7 

89.1 

89.4 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

2000 

83.2 

89.0 

90.0 

90.4 

90.9 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

1800 

83.6 

89.3 

90.3 

90.8 

91.2 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91,9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

1500 

84.0 

89.8 

90.9 

91.3 

91.8 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

1200 

84.4 

90.3 

91.6 

92.1 

92.9 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

1000 

84.8 

91.0 

92.4 

93.0 

94.0 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

900 

84.8 

91.1 

92.7 

93.7 

94.7 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

800 

85.1 

91.4 

93.0 

94.1 

95.1 

95.4 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96,0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

700 

85.1 

91.4 

93.2 

94.8 

96.0 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

600 

85.3 

91.7 

93.7 

95.4 

97.1 

97.4 

97  .9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

500 

85.3 

91.7 

93.8 

95.8 

98.1 

98.4 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

400 

85.4 

91.8 

93.9 

96.0 

98.3 

98.7 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

300 

85.4 

91.8 

93.9 

96.0 

98.3 

98.9 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

JE 

200 

85.4 

91.8 

93.9 

96.0 

98.6 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

85.4 

91.8 

93.9 

96.0 

98.6 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

85.4 

91.8 

93.9 

96.0 

98.6 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

rotAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OFERATIIIG  IiOCKriON  'A*  PERCSNTAGB  FRBQUEDCy  OF  OCCURKENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLy  OBSERVATIONS 


STATIOH  NIMBKR:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD!  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

6B 

6 

GE 

5 

6B 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

68 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

59.8 

63.8 

65.4 

66.0 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

6E 

20000 

62.9 

67.6 

69.2 

69.8 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GE 

18000 

63.1 

67.8 

69.4 

70.0 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

6E 

16000 

63.1 

67,8 

69.4 

70.0 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GE 

14000 

63.2 

67.9 

69.6 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GE 

12000 

63.8 

68.4 

70.1 

70.7 

70.7 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

10000 

66.0 

71.1 

72.8 

73.3 

73.3 

73.4 

73.7 

73.7 

73,7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

9000 

66.0 

71.1 

72.8 

73.3 

73.3 

73.4 

73-7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

8000 

67,7 

73.0 

74.7 

75.2 

75.2 

75.3 

75,6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

7000 

67.9 

73.3 

75.0 

75.6 

75.6 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

6000 

67.9 

73.3 

75.0 

75.6 

75.6 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

5000 

69.6 

75.0 

76.7 

77.3 

77.3 

77.4 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.0 

77.8 

GE 

4500 

69.6 

75.0 

76.7 

77.3 

77.3 

77.4 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

4000 

71.9 

77.6 

79.2 

80.1 

80.1 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

3500 

72.4 

78.2 

80.0 

81. 0 

81.0 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

3000 

73.6 

79.9 

82.0 

83.2 

83.2 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

2500 

74.2 

80.9 

83.0 

84.2 

84.2 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

2000 

75.0 

81.9 

84.0 

85.3 

85.3 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

66.0 

86.0 

86.0 

GE 

1800 

75.3 

82.3 

84.4 

85.8 

85.9 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

66.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GE 

1500 

75.9 

83.0 

85.3 

86-7 

86.9 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

1200 

77.1 

84.3 

87.0 

88.4 

88.9 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

1000 

77.6 

85.0 

88.0 

89.7 

90.3 

90,7 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

900 

77.7 

85.2 

88.3 

90.1 

91-0 

91,3 

91,6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

800 

78.3 

86.1 

89.4 

91.3 

92.3 

92.8 

93.3 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB 

700 

78.8 

87.0 

90.6 

92.9 

94.3 

94.8 

95.3 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

600 

79.1 

87.3 

91.0 

93.3 

94.8 

95.2 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

500 

79.2 

87.6 

91.8 

94.4 

96.3 

96.8 

97.4 

97.4 

97-4 

97-7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

400 

79.3 

87.7 

92.0 

94.9 

97.1 

97.6 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

96.4 

98.6 

68 

300 

79.3 

87.7 

92.0 

94.9 

97.3 

97.8 

98.6 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

GE 

200 

79.3 

87.7 

92.0 

94.9 

97.3 

97.8 

98.6 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

GE 

100 

79.3 

87.7 

92.0 

94.9 

97.3 

97.8 

98.6 

90.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

100.0 

GE 

000 

79.3 

87.7 

92.0 

94.9 

97.3 

97.8 

98.6 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMKR  OF  OBSERVATIONS  900 
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PERKTIHG  lOCKnOM  *A’ 
SAFETK,  ASHEVILLE  EC 


FEKCBHTA6S  FREQUERCI  OF  OCCUERERCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


XATIOR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


BILIHG 
IH  1 

FBBT  1 

1  6B 

1  ^ 

GB 

6 

6B 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  6E 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

0 

CEIL 

48.7 

53.5 

55.0 

55.8 

56.4 

56.5 

56.9 

57.0 

57.0 

57.1 

57.2 

57.3 

57.4 

57.4 

57.5 

57.6 

B 

20000 

53.7 

59.3 

61.0 

61.9 

62.7 

62.8 

63.2 

63.3 

63.3 

63.4 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.8 

63.9 

B 

18000 

53.7 

59.4 

61.0 

61.9 

62.7 

62.8 

63.2 

63.3 

63.3 

63.4 

63.5 

63.6 

63.7 

63.7 

63.8 

63.9 

B 

16000 

53.7 

59.4 

61.0 

61.9 

62.7 

62.8 

63.2 

63.3 

63.3 

63.4 

63.5 

63.6 

63.7 

63.7 

63.8 

63.9 

E 

14000 

53.9 

59.6 

61.3 

62.2 

63.0 

63.1 

63.5 

63.6 

63.6 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

64.1 

64.2 

B 

12000 

54.5 

60.2 

61.9 

62.8 

63.7 

63.8 

64.2 

64.3 

64.3 

64.4 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.8 

64.9 

B 

10000 

56.3 

62.3 

64.1 

65.0 

65.8 

65.9 

66.4 

66.5 

66.5 

66.6 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

B 

9000 

56.3 

62.3 

64.1 

65.1 

65.9 

66.0 

66.4 

66.5 

66.6 

66.7 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

67.1 

67.2 

B 

8000 

57.8 

64.1 

66.0 

67.0 

67.8 

67.9 

68.4 

68.5 

68.5 

68.7 

68.8 

68.8 

69.0 

69.0 

69.1 

69.2 

E 

7000 

58.1 

64.5 

66.5 

67.5 

68.4 

68.5 

69.0 

69.2 

69.2 

69.3 

69.4 

69.5 

69.6 

69.6 

69.7 

69.9 

B 

6000 

58.5 

65.0 

67.0 

68.0 

68.9 

69.0 

69.5 

69.7 

69.7 

69.8 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.4 

B 

5000 

59.9 

66.7 

68.8 

69.9 

70.8 

70.9 

71.5 

71.7 

71.7 

71.8 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

72.2 

72.4 

B 

4500 

59.9 

66.8 

68.8 

69.9 

70.9 

71.0 

71.6 

71.7 

71.8 

71.9 

72.0 

72.1 

72.2 

72.2 

72.3 

72.4 

B 

4000 

61.8 

69.0 

71.2 

72.4 

73.4 

73.5 

74.1 

74.3 

74.3 

74.5 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

75.0 

E 

3500 

62.3 

69.6 

71.9 

73.1 

74.2 

74.3 

74.9 

75.1 

75.1 

75.3 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.6 

75.8 

B 

3000 

63.8 

71.4 

73.9 

75.2 

76.4 

76.5 

77.2 

77.4 

77.4 

77.6 

77.7 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.1 

B 

2500 

64.8 

72.6 

75.1 

76.5 

77.6 

77.8 

78.5 

70-6 

78.6 

78.8 

78.9 

79.0 

79.1 

79.1 

79.3 

79.4 

B 

2000 

66.1 

74.2 

76.8 

78.3 

79.5 

79.7 

80.5 

80.6 

80.6 

80.8 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.3 

81.4 

B 

1800 

66.4 

74.5 

77.2 

78.7 

79.9 

80.2 

80.9 

81.1 

81.1 

81.3 

81.4 

81.5 

81.6 

81.6 

01.7 

81.8 

B 

1500 

67-1 

75.3 

78.2 

79-7 

81.0 

81.2 

82.0 

82.2 

82-2 

82.4 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

02.8 

83.0 

B 

1200 

68.3 

77.0 

80.1 

81-7 

83.2 

83.4 

84.3 

84.5 

84.5 

84.7 

84.8 

84.9 

85.0 

85.0 

05.2 

85.3 

B 

1000 

68.8 

77.9 

81.3 

83.0 

84.7 

85.0 

85.9 

86.2 

66-2 

86.5 

86.6 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

87.1 

B 

900 

69.3 

78.6 

82.0 

83.9 

85.7 

86.0 

86.9 

87.2 

87.2 

87.5 

87.6 

87.7 

87.8 

87.8 

88.0 

88.1 

S 

800 

69.9 

79.4 

82.9 

84.9 

86.8 

87.2 

88.3 

88.6 

88.6 

88.9 

89.0 

89.1 

89.3 

89.3 

89.4 

89.5 

B 

700 

70-2 

80.0 

83.9 

86.1 

88.3 

88.8 

90.0 

90.3 

90-3 

90.6 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.3 

B 

600 

70.4 

80.4 

84.5 

86.9 

89.4 

89.8 

91.2 

91.5 

91.5 

91.9 

92.0 

92.1 

92.3 

92.3 

92.4 

92.5 

B 

500 

70.5 

80.7 

85.1 

87.8 

90.9 

91.4 

92.9 

93.3 

93.3 

93.7 

93.0 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

S 

400 

70.6 

80.8 

85.3 

88.2 

91.6 

92.2 

93,8 

94.3 

94.3 

94.7 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.3 

95.5 

S 

300 

70.6 

80.9 

85.4 

88.4 

92.0 

92.6 

94.6 

95.2 

95.3 

95.9 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.7 

97.0 

I 

200 

70.6 

80.9 

85.5 

88.5 

92.1 

92.8 

94.9 

95.5 

95.7 

96.5 

96.9 

97.0 

97.3 

97.4 

97.8 

98.2 

B 

100 

70.6 

80.9 

85.5 

88.5 

92.1 

92.8 

94.9 

95.5 

95.7 

96.6 

97.0 

97.1 

97.6 

97.7 

98.5 

99.8 

: 

000 

70.6 

80.9 

85.5 

88.5 

92.1 

92.8 

94.9 

95.5 

95-7 

96.6 

97.0 

97.1 

97.6 

97.7 

98.5 

100.0 

TEAL  NWaKR  OP  OBanWATIONS  7200 
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OPSIWnHG  liOCKTIOH  *A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STRTIOR 

NUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  6A 

LST  TO  UTC:  +  5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

DEC  HOURS: 

OCT  81  - 

:  00-02 

SEP  91 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

1  6B 

GE 

GE  GE  GE 

GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

6B 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5  4  3 

2  1/2  2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

47.1 

52.0 

53.9 

54.7 

56.0 

in 

56.3 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

GE 

20000 

51.0 

55.9 

58.0 

58.9 

60.3 

60.5 

60.8 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GE 

leooo 

51.3 

56.2 

58.3 

59.2 

60.6 

60.9 

61.1 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GE 

16000 

51.3 

56.2 

58.3 

59.2 

60.6 

60.9 

61.1 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GE 

14000 

51.5 

56.5 

58.5 

59.5 

60.9 

61.1 

61.3 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GE 

12000 

51.7 

56.7 

58.7 

59.7 

61.1 

61.3 

61.5 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GE 

10000 

52.7 

57.7 

60.2 

61.2 

62.6 

62.8 

63.0 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB 

9000 

52.8 

57.8 

60.3 

61.4 

62.8 

63.0 

63.2 

63.5 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GE 

8000 

53.9 

59.0 

61.5 

62.6 

64.1 

64.3 

64.5 

64.8 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

7000 

54.6 

60.0 

62.9 

64.0 

65.5 

65.7 

65.9 

66.2 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GE 

6000 

55.1 

60.5 

63.5 

64.6 

66.1 

66.3 

66.6 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

5000 

57.1 

62.8 

66.1 

67.2 

68.7 

68.9 

69.1 

69.5 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

4500 

57.1 

62.8 

66.1 

67.2 

68.7 

68.9 

69.1 

69.5 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

4000 

58.9 

64.9 

68.5 

69.6 

71.2 

71.4 

71.7 

72.0 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OB 

3500 

59.0 

65.2 

68.7 

69.8 

71.4 

71.6 

71.9 

72.3 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GB 

3000 

60.2 

66.6 

70.2 

71.3 

72.9 

73.1 

73.4 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GE 

2500 

61.7 

68.5 

72.2 

73.2 

74.8 

75.1 

75.4 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GB 

2000 

62.6 

69.7 

73.4 

74.7 

76.3 

76.6 

76.9 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

1800 

62.8 

70.2 

74.0 

75.3 

76.9 

77.1 

77.4 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

1500 

63.4 

71.0 

74.7 

76.1 

77.8 

78.1 

78.5 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

1200 

63.9 

72.0 

75.9 

77.5 

79.5 

79.7 

80.1 

80.4 

80.4 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

1000 

64.4 

72.9 

77.0 

78.6 

80.5 

80.8 

81.2 

81.5 

81.5 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GB 

900 

65.6 

74.3 

78.6 

80.2 

82.4 

82.6 

83.0 

83.3 

83.3 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GB 

800 

66.6 

75.5 

80.1 

81,7 

83.9 

84.1 

84.5 

84.8 

84.8 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

700 

66.8 

76.1 

81.2 

83.0 

85.2 

85.4 

86.0 

86.3 

86.3 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

600 

67.2 

77.2 

82.5 

84.5 

86.8 

87.0 

88.0 

88.3 

88.3 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

500 

68.0 

78.2 

83.5 

85.8 

88.6 

88.8 

90.2 

90.6 

90.6 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

400 

68.0 

78.2 

83.7 

86.0 

89.5 

89.7 

91.4 

92.2 

92.4 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

300 

68.5 

78.8 

84.6 

87.2 

91.1 

91.3 

93.4 

94.4 

94.6 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

GB 

200 

68.5 

78.9 

84.7 

87.5 

91.5 

91.8 

94.0 

94.9 

95.3 

96.6 

96.9 

96.9 

97.2 

97.4 

97.6 

97.8 

GB 

100 

68.5 

78.9 

84.7 

87.5 

91.5 

91.8 

94.0 

94.9 

95.3 

96.7 

97.0 

97.0 

97.5 

97.7 

98.2 

99.1 

OB 

000 

68.5 

78.9 

84.7 

87.5 

91.5 

91.8 

94.0 

94.9 

95.3 

96.7 

97.0 

97.0 

97.5 

97.7 

98.2 

100.0 
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»BRATI1I6  LOCATION  *A"  PERCSHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

tAFBTAC,  ASBBVILLB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


EKriOR  HUMBER: 

747810 

STATIOH  HAMB:  MOODY  AFB/VALD06TA 

GA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

+  5 

NORTH: 

DEC 

HOURS: 

03-05 

tlLIRG 

VISIBILITY  IN  SIATUTE 

MILES 

IN 

6B 

6B 

GB 

6B 

6B 

6B 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

'BET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

>  CEIL 

40.9 

44.4 

46.3 

48.3 

49.6 

49.7 

50.2 

50.5 

50.6 

51.1 

51.2 

51.2 

51.4 

51.4 

51.8 

52.2 

E  20000 

43.8 

47.6 

49.8 

52.0 

53.4 

53.5 

54.2 

54.5 

54.6 

55.1 

55.2 

55.2 

55.4 

55.4 

55.8 

56.1 

E  18000 

44.1 

48.0 

50.1 

52.4 

53.8 

53.9 

54.5 

54.8 

54.9 

55.4 

55.5 

55.5 

55.7 

55.7 

56.1 

56.5 

E  16000 

44.1 

48.0 

50.1 

52.4 

53.8 

53.9 

54.5 

54.8 

54.9 

55.4 

55.5 

55.5 

55.7 

55.7 

56.1 

56.5 

E  14000 

44.2 

48.1 

50.2 

52.5 

53.9 

54.0 

54.6 

54.9 

55.1 

55.5 

55.6 

55.6 

55.8 

55.8 

56.2 

56.6 

E  12000 

44.3 

48.2 

50.3 

52.6 

54.0 

54.1 

54.7 

55.1 

55.2 

55.6 

55.7 

55.7 

55.9 

55.9 

56.3 

56.7 

E  10000 

45.1 

48.9 

51.1 

53.4 

54.8 

54.9 

55.6 

55.9 

56.0 

56.5 

56.6 

56.6 

56.8 

56.8 

57.2 

57.5 

E  9000 

45.1 

48.9 

51.1 

53.4 

54.8 

54.9 

55.6 

56.0 

56.1 

56.6 

56.7 

56.7 

56.9 

56.9 

57.3 

57.6 

E  8000 

45.2 

49.0 

51.2 

53.5 

54.9 

55.2 

55.8 

56.2 

56.3 

56.8 

56.9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.5 

57.8 

E  7000 

45.6 

50.1 

52.4 

54.7 

56.3 

56.7 

57.5 

58.1 

58.2 

58.6 

58.7 

58.7 

59.0 

59.0 

59.5 

59.8 

E  6000 

46.3 

51.0 

53.2 

55.6 

57.2 

57.5 

58.4 

58.9 

59.0 

59.5 

59.6 

59.6 

59.9 

59.9 

60.3 

60.6 

E  5000 

48.8 

53.7 

56.6 

59.0 

60.9 

61.2 

62.0 

62.6 

62.7 

63.1 

63.2 

63.2 

63.5 

63.5 

64.0 

64.3 

E  4500 

49.1 

54.0 

56.9 

59.4 

61.2 

61.5 

62.4 

62.9 

63.0 

63.4 

63.5 

63.5 

63.9 

63.9 

64.3 

64.6 

E  4000 

50.4 

55.7 

58.7 

61.2 

63.2 

63.5 

64.4 

64.9 

65.1 

65.5 

65.6 

65.6 

65.9 

65.9 

66.3 

66.7 

E  3500 

50.9 

56.2 

59.4 

61.8 

63.9 

64.2 

65.1 

65.6 

65.7 

66.1 

66.2 

66.2 

66.6 

66.6 

67.0 

67.3 

1  3000 

52.3 

57.7 

60.9 

63.5 

66.0 

66.3 

67.2 

67.7 

67.8 

68.4 

68.5 

68.5 

68.8 

68.8 

69.2 

69.6 

1  2500 

52.6 

58.1 

61.2 

63.9 

66.5 

66.8 

67.6 

68.2 

66.3 

68.8 

68.9 

68.9 

69.2 

69.2 

69.7 

70.0 

:  2000 

53.3 

59.0 

62.4 

65.6 

68.2 

68.5 

69.4 

69.9 

70.0 

70.5 

70.6 

70.6 

71.0 

71.0 

71.4 

71.7 

1  1800 

53.7 

59.4 

62.7 

65.9 

68.5 

68.8 

69.7 

70.2 

70-3 

70.9 

71.0 

71.0 

71.3 

71.3 

71.7 

72.0 

;  1500 

54.1 

60.2 

63.5 

66.8 

69.6 

69.9 

70.9 

71.4 

71,5 

72.0 

72.2 

72.2 

72.5 

72.5 

72.9 

73.2 

:  1200 

54.9 

61.7 

65.2 

68.5 

71.3 

71.6 

72.6 

73.2 

73,3 

73.9 

74.0 

74.0 

74.3 

74.3 

74.7 

75.1 

:  1000 

55.7 

62.7 

66.1 

69.5 

72.3 

72.7 

73.8 

74.4 

74.5 

75.1 

75  2 

75.2 

75.5 

75.5 

75.9 

76.2 

900 

57.5 

64.6 

68.3 

71.7 

74.6 

75.1 

76.1 

76.8 

76.9 

77.4 

77.5 

77.5 

77.8 

77.8 

78,3 

78.6 

800 

58.5 

65,7 

69.5 

73.2 

76.5 

76.9 

78.1 

78.7 

78.6 

79.4 

79.5 

79.5 

79.8 

79.8 

80.2 

80.5 

700 

58.8 

66.3 

70.3 

74.2 

77.5 

78.0 

79.2 

80.0 

80.1 

80.6 

80.8 

80.8 

81.1 

81.1 

81.5 

81.8 

600 

59.4 

67.4 

71.5 

75.7 

79.2 

79.7 

81.0 

81.7 

81.8 

82.4 

82.5 

82.5 

82.8 

82.8 

83.2 

83.5 

500 

59.5 

67,7 

72.4 

76.8 

80.5 

81.0 

82.4 

83.2 

83.3 

84.1 

84.2 

84.2 

84.5 

84.5 

84.9 

85.3 

400 

59.6 

68.3 

73.2 

78.1 

82.0 

82.5 

84.2 

85.4 

85.6 

86.5 

86.6 

86.6 

86.9 

86.9 

87.3 

87.6 

300 

59.9 

68.9 

74.0 

79.7 

83.8 

84.2 

85,9 

87.3 

87.6 

89.4 

89.8 

89.8 

90.5 

90.5 

91.3 

92.0 

200 

59.9 

69.0 

74.5 

80.3 

84.4 

84.8 

87.3 

88.9 

89.2 

91.4 

92.7 

92.7 

94.1 

94.3 

95.3 

96.8 

100 

59.9 

69.0 

74.5 

80.3 

84.4 

84.8 

87.3 

88.9 

89.2 

91.6 

93.1 

93.1 

94.6 

94.9 

96.5 

99.0 

000 

59.9 

69.0 

74.5 

80.3 

84.4 

84.8 

87.3 

88.9 

89.2 

91.6 

93.1 

93.1 

94.6 

94.9 

96.5 

100.0 
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OPBBKnilG  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTB; 

DEC 

BOURS: 

06-08 

CBILINQ 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

33.4 

37.3 

39.5 

40.4 

42.4 

42.5 

42.9 

43.1 

43.2 

43.7 

43.7 

43.7 

44.0 

44.1 

44.4 

44.8 

6B 

20000 

37.3 

41.4 

43.8 

44.7 

46.8 

47.1 

47.6 

47.8 

48.0 

46.4 

48.5 

48.5 

48.9 

49.1 

49.5 

50.0 

GB 

18000 

37.4 

41.5 

43.9 

44.8 

46.9 

47.2 

47.7 

48.0 

48.1 

48.5 

48.6 

48.6 

49.0 

49.2 

49.6 

50.1 

6B 

16000 

37.4 

41.5 

43.9 

44.8 

46.9 

47.2 

47.7 

48.0 

48.1 

48.5 

48.6 

48.6 

49.0 

49.2 

49.6 

50.1 

GB 

14000 

37.5 

41.6 

44.0 

44.9 

47.0 

47.3 

47.8 

48.1 

48.2 

48.6 

48.7 

48.7 

49.1 

49.4 

49.7 

50.2 

CE 

12000 

37.6 

41.7 

44.1 

45.1 

47.1 

47.4 

48.0 

48.2 

48.3 

48.7 

48.8 

48.8 

49.2 

49.5 

49.8 

50.3 

GB 

10000 

39.4 

43.4 

46.1 

47.1 

49.5 

49.8 

50.3 

50.5 

50.6 

51.1 

51.2 

51.2 

51.6 

51.8 

52.3 

52.8 

GB 

9000 

39.4 

43.4 

46.1 

47.1 

49.5 

49.8 

50.3 

50.6 

50.8 

51.2 

51.3 

51.3 

51.7 

51.9 

52.4 

52.9 

GB 

8000 

40.1 

44.5 

47.2 

48.2 

50.5 

50.9 

51.4 

51.7 

51.8 

52.3 

52.4 

52.4 

52.8 

53.0 

53.4 

54.0 

GB 

7000 

41.4 

46.0 

48.8 

49.8 

52.4 

52.7 

53.2 

53.5 

53.7 

54.1 

54.2 

54.2 

54.6 

54.9 

55.4 

55.9 

GB 

6000 

41.8 

46.5 

49.2 

50.2 

52.9 

53.2 

53.8 

54.1 

54.2 

54.6 

54.7 

54.7 

55.2 

55.5 

55.9 

56.5 

GE 

5000 

44.1 

49.2 

52.3 

53.3 

56.3 

56.7 

57.2 

57.5 

57.6 

58.1 

58.2 

58.2 

58.6 

58.9 

59.4 

59.9 

GB 

4500 

44.2 

49.4 

52.4 

53.4 

56.5 

56.8 

57.3 

57.6 

57.7 

58.2 

58.3 

58.3 

58.7 

59.0 

59.5 

60.0 

OB 

4000 

44.8 

50.4 

53.7 

54.9 

58.0 

58.3 

58.9 

59.4 

59.5 

59.9 

60.0 

60.0 

60.4 

60.8 

61.2 

61.7 

GB 

3500 

45.1 

50.8 

54.0 

55.3 

58.3 

58.6 

59.2 

59.7 

59.8 

60.2 

60.3 

60.3 

60.8 

61.1 

61.5 

62.0 

GB 

3000 

46.2 

52.0 

55.5 

56.8 

59.8 

60.2 

61.0 

61.5 

61.6 

62.0 

62.2 

62.2 

62.6 

62.9 

63.3 

63.9 

GB 

2500 

47.0 

52.8 

56.2 

57.6 

60.6 

61.2 

61.9 

62.5 

62.6 

63.0 

63.1 

63.1 

63.5 

63.9 

64.3 

64.8 

GB 

2000 

48.3 

54.3 

58.0 

59.5 

62.5 

63.0 

63.9 

64.4 

64.5 

64.9 

65.1 

65.1 

65.6 

65.9 

66.3 

66.9 

OB 

1800 

48.4 

54.6 

58.4 

60.0 

63.0 

63.5 

64.4 

64.9 

65.1 

65.5 

65.6 

65.6 

66.1 

66.5 

66.9 

67.4 

GB 

ISOO 

49a0 

95.6 

99.4 

61.2 

64.3 

64.8 

65-7 

66.2 

66.3 

67.0 

67.1 

67.1 

67.6 

68.0 

68.4 

68.9 

GB 

1200 

50.5 

57.5 

61.7 

63.5 

66.8 

67.6 

68.5 

69.0 

69.1 

69.8 

69.9 

69.9 

70.4 

70.8 

71.2 

71.7 

GB 

1000 

51.2 

58.3 

62.5 

64.3 

67.6 

68.5 

69.4 

69.9 

70.0 

70.6 

70.8 

70.8 

71.4 

71.7 

72.2 

72.7 

GB 

900 

51.7 

58.9 

63.2 

65.1 

68.5 

69.4 

70.2 

70.8 

70.9 

71.5 

71.6 

71.6 

72.3 

72.6 

73.0 

73.5 

GE 

800 

52.6 

60.4 

64.7 

66.8 

70.2 

71.1 

72.0 

72.6 

72.7 

73.3 

73.5 

73.5 

74.2 

74.5 

74.9 

75.5 

GB 

700 

53.0 

61.6 

65.9 

68.4 

71-9 

72.8 

73.9 

74.4 

74.5 

75.2 

75.4 

75.4 

76-0 

76-3 

76.8 

77.3 

GB 

600 

53.4 

62.3 

66.8 

69.5 

73.8 

74.6 

75.8 

76.5 

76.6 

77.2 

77.4 

77.4 

78.1 

78.4 

78.8 

79.4 

GB 

500 

54.1 

63.3 

68.5 

71.4 

76.2 

77-3 

78.7 

79.8 

79-9 

81.1 

81.5 

81.5 

82.3 

82.6 

83.0 

83.5 

GB 

400 

54.4 

63.8 

69.0 

72.4 

77.3 

78.6 

80.4 

81.6 

81.7 

82.9 

83.3 

83.3 

84.1 

84.4 

84.8 

85.4 

GE 

300 

54.6 

64.0 

69.2 

72.9 

78.2 

79.5 

81.5 

82.7 

83.0 

85.1 

85.5 

85.5 

86.2 

86.6 

87.0 

87,8 

GB 

200 

54.6 

64.0 

69.2 

72-9 

78.5 

79-9 

82.3 

83.7 

84.0 

86.5 

88.3 

88.3 

89.9 

90.6 

91.6 

93.3 

GB 

100 

54.6 

64.0 

69.2 

72-9 

78.5 

79.9 

82.3 

83.7 

84.0 

86.8 

88.8 

88.8 

90.6 

91.4 

93.9 

97.6 

GB 

000 

54.6 

64.0 

69.2 

72.9 

78.5 

79.9 

82.3 

83.7 

84.0 

86.8 

88.8 

88.8 

90.6 

91.4 

94.3 

100.0 
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1UITIII6  LOCATIOR  ’A*  PBBCEHTA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

FBIAC,  ASHEVILLE  HC  FBOH  HOURLY  OBSERVATIONS 


TION 

NUMBER: 

747810 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  + 

MXOY  AFB/V7UJX3STA  6A 

5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

DEC  HOURS: 

OCT  81  - 

:  09-11 

SEP  91 

LING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

N 

1  6B 

GB 

6E  GE 

GB 

GB  GB  GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

ET 

1  7 

6 

5  4 

3 

21/2  2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

CEIL 

36.2 

41.6 

42.5 

42.9 

43.1 

43.2 

43.2 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.4 

43.5 

43.8 

43.9 

44.2 

20000 

40.1 

45.9 

46.8 

47.2 

47.4 

47.5 

47.5 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.8 

48.1 

48.2 

48.6 

18000 

40.1 

45.9 

46.8 

47.2 

47.4 

47.5 

47.5 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.8 

48.1 

48.2 

48.6 

16000 

40.1 

45.9 

46.8 

47.2 

47.4 

47.5 

47.5 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.8 

48.1 

48.2 

48.6 

14000 

40.3 

46.1 

47.0 

47.4 

47.6 

47.7 

47.7 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.1 

48.3 

48.4 

48.8 

12000 

42.0 

48.1 

49.0 

49.5 

49.7 

49.8 

49.8 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.1 

50.3 

50.4 

50,9 

10000 

44.6 

50.9 

51.8 

52.4 

52.6 

52.7 

52.7 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53.0 

53.2 

53.3 

53.8 

9000 

44.7 

51.1 

52.0 

52.6 

52.8 

52.9 

52.9 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.2 

53.4 

53.5 

54.0 

8000 

46.3 

53.0 

54.0 

54.5 

54.7 

54.8 

54.8 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.4 

55.5 

55.9 

7000 

47.2 

54.0 

54.9 

55.5 

55.8 

55.9 

55.9 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.2 

56.5 

56.6 

57.0 

6000 

48.1 

54.8 

55.8 

56.3 

56.7 

56.8 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.1 

57.3 

57.4 

57.8 

5000 

50.4 

57.6 

58.8 

59.4 

59.7 

59.8 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.3 

60.4 

60.9 

4500 

50.4 

57.6 

58.8 

59.4 

59.7 

59.8 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.3 

60.4 

60.9 

4000 

52.4 

60.3 

61.7 

62.3 

62.6 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.2 

63.3 

63.8 

3500 

53.3 

61.3 

62.7 

63.2 

63.5 

63.7 

63.7 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.3 

64.4 

64.8 

3000 

55.1 

63.4 

64.8 

65.5 

66.0 

66.2 

66.2 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.9 

67.0 

67.4 

2500 

55.7 

64.2 

65.6 

66.2 

66.9 

67.1 

67.1 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.7 

67.8 

68.3 

2000 

56.7 

65.5 

67.5 

68.2 

69.0 

69.4 

69.6 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.4 

70.5 

71.0 

1800 

56.9 

65.7 

67.7 

68.4 

69.2 

69.6 

69.8 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.4 

70.6 

70.8 

71.2 

1500 

58.6 

68.0 

70.0 

70.6 

71.5 

71.8 

72.2 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

73.1 

73.2 

73.7 

1200 

59.9 

69.8 

72.3 

73.0 

74.2 

74.6 

74.9 

75.4 

75.5 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

76.0 

76.1 

76-6 

1000 

61.2 

71.4 

74.4 

75.4 

77.0 

77.4 

77.8 

78.3 

78.4 

78.5 

78.6 

78.6 

78.7 

78.9 

79.0 

79.5 

900 

61.5 

72.0 

75.4 

76.5 

78.2 

78.6 

79.0 

79.5 

79.6 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

80.1 

80.2 

80.6 

800 

61.9 

72.8 

76.3 

77.5 

79.2 

79.7 

80.1 

80.5 

80.6 

80.8 

80.9 

80.9 

81.0 

81.2 

81.3 

81.7 

700 

61.9 

73.2 

77.0 

78.6 

80.3 

80.8 

81.3 

81.8 

81.9 

82.0 

82.2 

82.2 

82.3 

82.5 

82.6 

83.0 

600 

62.3 

73.7 

78.0 

79.7 

81.7 

82.2 

82.8 

83.7 

83.8 

84.2 

84.3 

84.3 

84.4 

84.6 

84.7 

85.2 

500 

62.7 

74.5 

79.8 

81.7 

84.2 

84.8 

86.1 

87.4 

87.6 

88.3 

88.4 

88.4 

88.7 

88.9 

89.0 

89.5 

400 

62.7 

74.7 

80.3 

82.4 

84.8 

85.8 

87.4 

89.0 

89.4 

90.1 

90.2 

90.2 

90.6 

90.9 

91.0 

91.4 

300 

62.7 

74.7 

80.3 

82.4 

85.2 

86.1 

87.7 

89.5 

90.1 

91.8 

92.0 

92.2 

93.0 

93.4 

93.5 

94.1 

200 

62.7 

74.7 

80.3 

82.4 

85.2 

86.1 

87.8 

89.9 

90.8 

93.2 

94.2 

94.5 

96.0 

96.7 

97.0 

97.7 

100 

62.7 

74.7 

80.3 

82.4 

85.2 

86.1 

88.1 

90.1 

91.0 

93.5 

94.5 

94.8 

96.3 

97.1 

97.8 

99.0 

000 

62.7 

74.7 

80.3 

82.4 

85.2 

86.1 

88.1 

90.1 

91.0 

93.5 

94.5 

94.8 

96.3 

97.2 

98.1 

100.0 

U.  NUMBER  OF  (»SBRVAXIOHS  930 
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0PERATIR6  LOCMTION  ’A* 
USAFBXAC,  ASHBVILU  NC 


PERCENTAGB  FREQUBNCy  OF  OCCURKENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIGH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSIA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

12-14 

CBILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

III 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

110 

CEIL 

45.2 

46.3 

46.5 

46.5 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

6K 

20000 

51.7 

53.3 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

6B 

18000 

51.7 

53-3 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

6B 

16000 

51.7 

53.3 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

6B 

14000 

52.3 

53.9 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

GE 

12000 

52.5 

54.2 

54.3 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

6E 

10000 

55.4 

57.3 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

6B 

9C00 

55.6 

57.5 

57.6 

57  .6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

GB 

8000 

57.8 

60.2 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

GB 

7000 

59.0 

61.4 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61. 6 

61.6 

61.6 

61.6 

GB 

6000 

59.6 

62.2 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GB 

5000 

63.5 

66.2 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GB 

4500 

63.5 

66.2 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GE 

4000 

66.5 

69.2 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

3500 

68.7 

71.5 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

3000 

71.3 

74.6 

75.3 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75-5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

GB 

2500 

73.3 

76.8 

77.4 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GE 

2000 

74.6 

79.0 

79.9 

80.1 

80.2 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

1800 

74.9 

79.6 

80.4 

80.6 

80.9 

80.9 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GB 

1500 

76.9 

82.2 

83.0 

83.2 

83.4 

83.4 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

1200 

78.3 

84.0 

85.2 

85.6 

86.0 

86.0 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

1000 

78.8 

85.1 

86.5 

87.1 

87.5 

87.5 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

900 

79.0 

85.5 

87-2 

88.0 

88.5 

88.5 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

800 

79.1 

86.2 

88.2 

88.9 

89.5 

89.5 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

700 

79.6 

87.0 

89.0 

89.9 

90.4 

90.5 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

600 

79.9 

87.5 

89.6 

90.6 

91.3 

91.6 

92.4 

92,6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

500 

80.4 

88.7 

91.3 

92.9 

93,9 

94.7 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

400 

80.6 

89.0 

91.9 

93.8 

95.2 

96.0 

97-4 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

300 

80.6 

89.0 

91.9 

93.8 

95.2 

96.0 

97.4 

98.0 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

200 

80.6 

89.0 

91.9 

93.8 

95.3 

96.1 

97,6 

98.2 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

100 

80.6 

89.0 

91.9 

93.8 

95.3 

96.1 

97.6 

98.3 

98.7 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

000 

80.6 

89.0 

91.9 

93.8 

95.3 

96.1 

97.6 

98.3 

98.7 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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lUTIHO  LOCATICH  ’A*  PERCENTAGE  FREgUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

FEIAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


riOR  RUNBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

PERIOD 

OP  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

15-17 

LIRO 

VISIBILITlf  III 

8TA3U7X 

HILBS 

n 

6B 

G8 

6B 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

6B 

GE 

GB 

GE 

BT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

CBII. 

46.0 

47.1 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

20000 

54.6 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

18000 

54.8 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

16000 

54.8 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

14000 

55.8 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

12000 

56.8 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

10000 

60.3 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

9000 

61.0 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

8000 

62.7 

64.6 

64,8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

7000 

63.7 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

6000 

65.3 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

5000 

68.8 

71.3 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

4500 

69.0 

71.5 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

4000 

72.0 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

3500 

73.7 

76.2 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

3000 

76.5 

79.5 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

2500 

78.1 

81.4 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

2000 

80.1 

83.8 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

1800 

81.1 

84.9 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.6 

86.7 

86.7 

86,7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

1500 

81.8 

86.0 

87.2 

87.3 

87.5 

87.5 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

89.0 

1200 

83.7 

88.1 

89.4 

89.6 

90,0 

90.1 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

1000 

84.0 

88.8 

90.2 

90.9 

91.5 

91.6 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

900 

84.1 

89.0 

90.6 

91.4 

92.3 

92.5 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

800 

84.1 

89.0 

90.6 

91.5 

92.4 

92.6 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

700 

84.4 

89.6 

91.2 

92.0 

93.0 

93.3 

94.0 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

600 

84.6 

89.9 

91.5 

92.5 

93.5 

94.0 

94.8 

95.2 

95,2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

500 

84.7 

90.6 

92.3 

93.8 

95.2 

96.3 

97.4 

97,7 

97,7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

400 

84.8 

90.9 

92.5 

94.0 

95.7 

96.9 

98.2 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

300 

84.8 

91.0 

92.6 

94.1 

95.8 

97.0 

98.3 

98.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

200 

84.8 

91.0 

92.6 

94.1 

95.8 

97.0 

98.3 

98.6 

98.6 

98.9 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

100 

84.8 

91.0 

92.6 

94.1 

95.8 

97.3 

98.6 

98.9 

98.9 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

000 

84.8 

91.0 

92.6 

94.1 

95.8 

97.3 

98.6 

98.9 

98.9 

99.5 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

U.  NIMBBR  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATIHG  LOCATION  ’A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


StATIOII  HUMBER: 

747810 

STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA 

GA 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

18-20 

CBILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GB 

66 

66 

GB 

G6 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/1 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBZL 

50.4 

52.9 

53.4 

53.7 

54 -.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

6E 

20000 

55.8 

58.4 

58.9 

59.1 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

GB 

18000 

55.8 

58.4 

58.9 

59.1 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

OB 

16000 

55.8 

58.4 

58.9 

59.1 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

GB 

14000 

57.1 

59.7 

60.2 

60.4 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

GB 

12000 

57.7 

60.3 

60.9 

61.1 

61.4 

61  .4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

GB 

10000 

61.1 

64.2 

64.7 

64.9 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

GB 

9000 

61.4 

64.5 

65.1 

65.3 

C5.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

GB 

8000 

62.4 

65.5 

66.0 

66.2 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

GB 

7000 

63.2 

66.3 

66.9 

67.1 

S7.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

GB 

6000 

63.9 

67.0 

67.5 

67.7 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

66.1 

68.1 

68.2 

68.2 

GB 

5000 

66.5 

69.8 

70.3 

70.5 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

GB 

4500 

66.6 

69.9 

70.4 

70.6 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

GB 

4000 

70.0 

73.8 

74.3 

74.5 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

GB 

3^00 

70.4 

74.2 

74.7 

74.9 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

GB 

3000 

72.7 

76.9 

77.8 

78.1 

78.9 

78.9 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

GB 

2500 

75.5 

80.6 

81.8 

82.0 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

GB 

2000 

78.0 

83.7 

04  ^ 

85.3 

86.3 

86.3 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

GB 

1800 

78.2 

83.9 

R 

85.5 

86.6 

86.6 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

GB 

1500 

79.5 

85.2 

06.  j 

86.8 

88.1 

88.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

GB 

1200 

80.6 

86-7 

88.1 

88.6 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

GB 

1000 

81.1 

87.3 

08.7 

89.4 

91.1 

91.2 

91.6 

91.7 

91-7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

GB 

900 

81.2 

87.5 

88.9 

89.7 

91.6 

91.7 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

GB 

800 

81.3 

87.6 

89.1 

90.1 

92.0 

92.2 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

GB 

700 

81.6 

88.1 

89.6 

90.6 

92.8 

92.9 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93-8 

93.8 

93.9 

93.9 

GB 

600 

81.7 

88.5 

90.1 

91.4 

93.5 

93.7 

94.2 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

GB 

500 

81.7 

88.9 

90.8 

92.4 

95.1 

95.2 

95.9 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

GB 

400 

81.7 

89.1 

91.1 

92.8 

95.9 

96.0 

96.8 

97.1 

97.1 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

GB 

300 

81.7 

89.1 

91.1 

92.8 

96.0 

96.1 

97.2 

97.5 

97.5 

97.8 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

GB 

200 

81.7 

89.4 

91.3 

93.1 

96.3 

96.5 

97.5 

98.0 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

GB 

100 

81.7 

89.4 

91.3 

93.1 

96.3 

96.5 

97.5 

98.0 

98.0 

98.4 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99 .  • 

99.5 

GB 

000 

81.7 

89.4 

91.3 

93.1 

96.3 

96.5 

97.5 

98.0 

98.0 

98.4 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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0PSRATI1I6  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHSVILLB  NC 


FBRCERTA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


L8T 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILFTY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

51.0 

54.0 

54.9 

55.5 

55.9 

55.9 

56.3 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

GB 

20000 

55.4 

58.7 

59.8 

60.3 

60.8 

60.8 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GB 

18000 

55.5 

58.8 

59.9 

60.4 

60.9 

60.9 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GB 

16000 

55.5 

58.8 

59.9 

60.4 

60.9 

60.9 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GB 

14000 

56.2 

59.6 

60.6 

61.2 

61.6 

61.6 

62.0 

62.0 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GB 

12000 

56.8 

60.1 

61.2 

61.7 

62.2 

62.2 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

GE 

10000 

58.7 

62.0 

63.1 

63.7 

64.1 

64.1 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GB 

9000 

58.9 

62.3 

63.3 

63.9 

64.3 

64.3 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

8000 

60.3 

63.9 

65.1 

65.6 

66.0 

66.0 

66. :> 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GB 

7000 

61.2 

64.8 

66.1 

66.7 

67.1 

67.1 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GB 

6000 

61.5 

65.2 

66.6 

67.1 

67.5 

67.5 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GB 

5000 

64.8 

68.6 

70.0 

70.5 

71.0 

71.0 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GB 

4500 

64.8 

68.6 

70.0 

70.5 

71.0 

71.0 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GB 

4000 

67.6 

71.7 

73.3 

73.9 

74.3 

74.3 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

3500 

67.7 

72.0 

73.7 

74.2 

74.6 

74.6 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

,;ooo 

69.8 

74.3 

76.0 

76.7 

77.2 

77.2 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

2500 

71.5 

76.7 

78.4 

79.1 

79.8 

79.8 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GE 

2000 

73.4 

79.5 

81.2 

82.0 

82.9 

82.9 

83.7 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

1800 

73-7 

79.7 

81.4 

82.3 

83.1 

83.1 

83.9 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GB 

1500 

75.5 

81.6 

83.3 

84.3 

85.2 

85.2 

85,9 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

1200 

75.8 

82.2 

83.9 

84.8 

85.7 

85.7 

86.5 

86.5 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB 

1000 

77.3 

84.2 

86.0 

87.0 

88.2 

88.2 

88.9 

88.9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

900 

77.3 

84.4 

86.2 

87.3 

88.5 

88.5 

89.2 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

800 

77.4 

84.5 

86.7 

87.7 

88.9 

88.9 

89.7 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

700 

78.1 

85.4 

87.8 

88.9 

90.1 

90.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

600 

78.2 

85.8 

88.5 

89.6 

91.1 

91.1 

92.5 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

500 

78.8 

86.7 

89.5 

91.0 

92.8 

93.0 

94.8 

95.4 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

400 

78.8 

86.8 

89.7 

91.4 

93.4 

93.7 

95.7 

96.3 

96.3 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

cs 

300 

78.8 

86.8 

89.7 

91.4 

93.7 

94.1 

96.3 

97.1 

97.1 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

GE 

200 

78.8 

86.8 

89.8 

91.5 

93.8 

94.2 

96.8 

97.5 

97.5 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

GB 

100 

78.8 

86.8 

89.8 

91.5 

93.8 

94.2 

96.8 

97.6 

97.6 

98.4 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

99.4 

99.6 

GE 

000 

78.8 

86.8 

89.8 

91.5 

93.8 

94.2 

96.8 

97.6 

97.6 

98.4 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCKTIOH  ’A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  OTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STAniTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

43.8 

47.0 

48.0 

48.6 

49.3 

49.4 

49.6 

49.7 

49.8 

49.9 

49.9 

49.9 

50.0 

50.0 

50.1 

50.3 

6B 

20000 

48.7 

52.2 

53.4 

54.0 

54.8 

54.9 

55.1 

55.2 

55.3 

55.4 

55.4 

55.4 

55.5 

55.6 

55.7 

55.8 

6B 

18000 

48.8 

52.3 

53.5 

54.2 

54.9 

55.0 

55.2 

55.4 

55.4 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.8 

56.0 

6B 

16000 

48.8 

52.3 

53.5 

54.2 

54.9 

55.0 

55.2 

55.4 

55.4 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55,8 

56.0 

6B 

14000 

49.4 

52.9 

54.0 

54.7 

55.4 

55.5 

55.8 

55.9 

55.9 

56.0 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.3 

56.5 

GB 

12000 

49.9 

53.5 

54.6 

55.3 

56.0 

56.1 

56.4 

56.5 

56.5 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

57.0 

57.1 

6E 

10000 

52.2 

55.8 

57.1 

57.8 

58.6 

58.7 

58.9 

59.0 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.3 

59.4 

59.5 

59.7 

GE 

9000 

52.4 

56.0 

57.3 

58.0 

58.8 

58.9 

59.1 

59.3 

59.3 

59.4 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.8 

59.9 

GE 

8000 

53.6 

57.5 

58.8 

59.5 

60.3 

60.4 

60.6 

60.8 

60.8 

60.9 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61-3 

61.4 

GB 

7000 

54.5 

58.5 

59.9 

60.6 

61.5 

61.6 

61.9 

62.0 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

62.6 

62.7 

GB 

6000 

55.2 

59.3 

60.7 

61.4 

62.3 

62.4 

62.7 

62.9 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.4 

63.5 

GB 

5000 

58.0 

62.4 

64.0 

64.7 

65.7 

65.8 

66.1 

66.2 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.6 

66.7 

66.9 

GB 

4500 

58.1 

62.5 

64.1 

64.8 

65.8 

65.9 

66.2 

66.4 

66.4 

66.5 

66,6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.9 

67.0 

GE 

4000 

60.3 

65.1 

66.8 

67.6 

68.6 

68.7 

69.0 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.6 

69.7 

69.9 

GB 

3500 

61.1 

65.9 

67.7 

68.5 

69.5 

69.6 

69.9 

70.1 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.5 

70.6 

70.8 

GB 

3000 

63.0 

68.1 

70.1 

70.9 

72.1 

72.2 

72.6 

72.8 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.2 

73.3 

73.5 

OB 

2500 

64.4 

69.9 

71.9 

72.8 

74.0 

74.1 

74.5 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.1 

75.2 

75.4 

GB 

2000 

65.9 

71.8 

74.0 

75.0 

76.3 

76.5 

76.9 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.8 

77.9 

GB 

1800 

66.2 

72.2 

74.5 

75.5 

76.8 

77.0 

77.5 

77.7 

77.7 

77.9 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.3 

78.4 

GB 

1500 

67.4 

73.7 

76.0 

77.0 

78.4 

78.6 

79.1 

79.4 

79.4 

79.6 

79.7 

79.7 

79.8 

79.9 

80.0 

80.2 

GB 

1200 

68.5 

75.2 

77.7 

78.9 

80.5 

80.7 

81.2 

81.5 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

82.0 

82.0 

82.2 

82.3 

GE 

1000 

69.2 

76.3 

78.9 

80.3 

82.0 

82.2 

82.9 

83.1 

83.2 

83.4 

83.5 

83.5 

83.6 

83.7 

63.8 

84.0 

GB 

900 

69.7 

77.0 

79.8 

81.2 

83.1 

83.3 

84.0 

84.3 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.8 

84.9 

85.0 

85.1 

GB 

800 

70.2 

77.7 

80.7 

82.2 

84.1 

84.4 

85.0 

85.3 

85.4 

85.6 

85.7 

85.7 

85.8 

85.9 

86.0 

86.2 

GB 

700 

70.5 

78.4 

81.5 

83.2 

85.2 

85.5 

86.3 

86.6 

86.7 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.2 

87.3 

87.5 

GB 

600 

70.8 

79.0 

82.3 

84.2 

86.4 

86.7 

87.7 

88.1 

88.2 

88.5 

88.5 

88.5 

88.7 

88.8 

88.9 

89.1 

GB 

500 

71.2 

79.8 

83.5 

85.7 

88.3 

88.9 

90.2 

90.9 

90.9 

91.4 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.9 

92.0 

GB 

400 

71.3 

80.1 

83.9 

86.3 

89.2 

89.9 

91.4 

92.3 

92.4 

92.9 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.5 

93.6 

GB 

300 

71.5 

80.3 

84.2 

86.8 

89.9 

90.5 

92.2 

93.1 

93.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.9 

95.0 

95.2 

95.5 

GB 

200 

71.5 

80.3 

84.3 

86.9 

90.1 

90.8 

92.7 

93.7 

94.0 

95.2 

95.9 

95.9 

96.7 

96.9 

97.2 

97.8 

GB 

100 

71.5 

80.3 

84.3 

86.9 

90.1 

90.8 

92.8 

93.8 

94.1 

95.5 

96.3 

96.3 

97.1 

97.4 

98.1 

99.2 

GB 

000 

71.5 

80.3 

84.3 

86.9 

90.1 

90.8 

92.8 

93.8 

94.1 

95.5 

96.3 

96.3 

97.1 

97.4 

98.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATING  lACATIOH  'A* 
DSAFETAC,  ASHL/ILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747810  STATICNI  NAME:  MOODY  AFB/VALD06TA  6A  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

42.4 

50.2 

53.0 

54.2 

55.1 

55.2 

55.4 

55.6 

55.6 

55.7 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

6B 

20000 

49.0 

58.2 

61.6 

63.1 

64.1 

64.2 

64.5 

64.7 

64.7 

64.8 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

GE 

18000 

49.1 

58.3 

61.7 

63.2 

64.2 

64.3 

64.6 

64.8 

64.8 

64.9 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

GS 

16000 

49.1 

58.3 

61.7 

63.2 

64.2 

64.4 

64.7 

64.8 

64.9 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.3 

GB 

14000 

49.6 

59.0 

62.4 

63.9 

64.9 

65.1 

65.3 

65.5 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65,9 

65.9 

GB 

12000 

50.4 

60.0 

63.4 

64.9 

66.0 

66.2 

66.4 

66.6 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

GB 

10000 

52,7 

62.9 

66.5 

68.1 

69.2 

69.4 

69.7 

69.9 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.4 

GB 

9000 

52.9 

63.2 

66.9 

68.5 

69.6 

69.8 

70.1 

70.3 

70.3 

70.4 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

GB 

8000 

54.7 

65.4 

69.3 

71.0 

72.2 

72.4 

72.7 

72.9 

72.9 

73.0 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.4 

GB 

7000 

55.2 

66.0 

70.0 

71.7 

72.9 

73.1 

73.4 

73.6 

73.7 

73.8 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

OB 

6000 

55.6 

66.5 

70  4 

72.2 

73.4 

73.6 

73.9 

74.1 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

GB 

5000 

56.9 

68.1 

72.2 

74.0 

75.2 

75.4 

75.8 

76.0 

76.0 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.5 

GB 

4500 

57.1 

68.2 

72.4 

74.2 

75.4 

75.6 

76.0 

76.2 

76.3 

76.4 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

GB 

4000 

58.8 

70.3 

74.6 

76.4 

77.8 

78.1 

78.5 

78.7 

78.7 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.2 

GB 

3500 

59.6 

71.3 

75.6 

77.6 

79.0 

79.2 

79.6 

79.8 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

GB 

3000 

61.7 

73.9 

78.5 

80.5 

82.1 

82.3 

82.8 

83.0 

83.1 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.6 

GB 

2500 

62.6 

75.0 

79.6 

81.7 

83.3 

83.5 

84.0 

84.2 

84.3 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.8 

GS 

2000 

63.7 

76.4 

81.2 

83.3 

85.0 

85.3 

85.8 

86. 0 

86.1 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

GS 

1800 

64.0 

76.7 

81.5 

83.6 

85.3 

85.6 

86.1 

86.4 

86.4 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

87.0 

GB 

1500 

64.6 

77.6 

82.5 

84.7 

86.4 

86.7 

87.3 

87.5 

87.6 

87.8 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

GB 

1200 

65.4 

78.7 

83.8 

86.1 

87.9 

88.2 

88.8 

89.1 

89.1 

89.4 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

GB 

1000 

65.8 

79.4 

84.6 

87.0 

88.9 

89.3 

89.9 

90.2 

90.3 

90.5 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

GB 

900 

66.1 

79.8 

85.1 

87.5 

89.6 

89.9 

90.6 

90.9 

90.9 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

GB 

800 

66.4 

80.2 

85.6 

88.1 

90.2 

90.6 

91.3 

91.6 

91.7 

91,9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.2 

92.3 

GE 

700 

66.6 

80.5 

86.0 

88.7 

91.0 

91.4 

92.1 

92.5 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

GB 

600 

66.8 

80.8 

86.4 

89.2 

91.7 

92.1 

92.9 

93.3 

93.4 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

GS 

500 

66.9 

81.2 

87.0 

90.0 

92.7 

93.2 

94.3 

94.8 

94.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

GB 

400 

67.0 

81.4 

87.3 

90.4 

93.3 

93.9 

95.1 

95.7 

95.8 

96.2 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

GB 

300 

67.1 

81.5 

87.4 

90.6 

93.7 

94.3 

95.6 

96.3 

96.5 

97.1 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.9 

68 

200 

67.1 

81.5 

87.5 

90.7 

93.8 

94.4 

95.9 

96.6 

96.8 

97.6 

98.0 

98.0 

98.4 

98.5 

98.8 

99.0 

GB 

100 

67.1 

81.5 

87.5 

90.7 

93.8 

94.4 

95.9 

96.7 

96.9 

97.7 

98.1 

98.2 

98.7 

98.9 

99.3 

99.8 

GB 

000 

67.1 

81.5 

87.5 

90.7 

93.8 

94.4 

95.9 

96.7 

96.9 

97.7 

98.1 

98.2 

98.7 

98.9 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSBRVATICHfS :  87642 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  APB/VALDOSTA  6A  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

OTC:  ♦  5 

MONTH: 

JAN  HOURS: 

ALL 

HOURS 

(LST) 

OaBAR 

SCATTERED 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

34.6 

17.4 

11.6 

32.5 

3.9 

48.0 

2.8 

930 

03-05 

34.4 

12.9 

11.7 

31.7 

9.2 

52.7 

2.9 

930 

06-08 

22.3 

22.0 

15.2 

30.1 

10.4 

55.7 

2.8 

930 

09-11 

15.1 

24.8 

20.6 

35.5 

4.0 

60.1 

4.7 

930 

12-14 

14.0 

24.5 

25.3 

36.1 

.1 

61.5 

1.3 

930 

15-17 

10.9 

31.6 

26.6 

30.8 

.1 

57.5 

.8 

929 

18-20 

17.1 

30.3 

22.6 

29.5 

.5 

52.6 

1.1 

930 

21-23 

32.8 

21.6 

14.8 

28.6 

2.2 

45.6 

1.4 

930 

ALL 

HOURS 

22.6 

23.2 

18.6 

31.8 

3.8 

54.2 

2.2 

7439 

MCNTH: 

FEB  HOURS: 

ALL 

00-02 

34.9 

19.3 

15.1 

28.4 

2.4 

45.9 

1.7 

846 

03-05 

34.6 

14.9 

14.2 

31,7 

4.6 

50.5 

3.7 

846 

OC-08 

19.7 

23.9 

18.1 

33.3 

5.0 

56.4 

3.5 

846 

09-11 

13.5 

24.2 

25.8 

34.2 

2.4 

62.3 

2.6 

846 

12-14 

11.2 

29.0 

29.4 

30.0 

.4 

59.8 

.5 

846 

15-17 

10.4 

30.9 

32.6 

26.0 

.1 

58.7 

.4 

846 

18-20 

15.4 

34.4 

24.7 

25.1 

.5 

50.2 

.6 

846 

21-23 

34.5 

23.5 

12.3 

28.3 

1.4 

42.0 

1.1 

846 

ALL 

HOURS 

21.8 

25.0 

21.5 

29.6 

2.1 

53.2 

1.7 

6768 
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OPBRKriHG  UXATIOH  *A* 
USAFBXnC.  ASHBVIU.E  HC 


PERCBRTAGB  PRBQUBNCY  OF  OCCURKERCB  OF  SKI  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 


SXATIOH  DUMBER:  747810  afTATIOR  DAME:  HX3DY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTH: 

MAR  HOURS: 

ALL 

HOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BRCECEH 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

36.5 

19.4 

16.2 

27.5 

.4 

44.2 

1.4 

930 

03-05 

36.3 

17.3 

12.3 

30.6 

3.4 

46.3 

2.5 

930 

06-08 

20.3 

24.9 

17.4 

31.9 

5.4 

54.7 

4.1 

930 

09-11 

17.3 

26.3 

23.1 

32.7 

.5 

56.3 

1.7 

930 

12-14 

13.3 

30.1 

30.8 

25.8 

56.6 

.5 

930 

15-17 

9.0 

35.3 

31.5 

24.2 

55.7 

.3 

930 

18-20 

14.5 

36.9 

26.1 

22.4 

.1 

48.6 

.4 

930 

21-23 

34.9 

26.1 

16.2 

22.5 

.2 

38.9 

.4 

930 

ALL 

HOURS 

22.8 

27.0 

21.7 

27.2 

1.3 

50.2 

1.4 

7440 

MONTH; 

APR  HOURS: 

ALL 

00-02 

44.8 

21.4 

17.3 

16.0 

.4 

33.8 

.4 

900 

03-05 

43.6 

19.0 

15.8 

19.9 

i.e 

37.4 

2.1 

900 

06-08 

22.0 

31.9 

22.7 

20.3 

3.1 

46.1 

3.9 

900 

09-11 

19.5 

35.7 

24.9 

19.6 

.3 

44.8 

.9 

899 

12-14 

12.9 

37.6 

30.7 

18.9 

49.6 

.2 

900 

15-17 

10.8 

40.0 

32.8 

16.4 

49.2 

.2 

900 

18-20 

16.0 

38.1 

29.0 

16.9 

45.9 

.2 

900 

21-23 

37.6 

30.7 

14.7 

17.0 

.1 

31.8 

.1 

900 

ALL 

HOURS 

25.9 

31.8 

23.5 

18.1 

.7 

42.3 

1.0 

7199 
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OFERimUG  LOCATION  'A* 
USAFEIAC.  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIGH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

urcs  ♦  5 

MONTH: 

NAY  HOURS: 

ALL 

BQURS  1 
(LST) 

CLBAR 

SCATTERED 

BROjRBR 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

32.2 

32.7 

19.2 

15.6 

.3 

35.2 

.6 

930 

03-05 

30.0 

29.9 

20.4 

17.8 

1.8 

40.1 

2.3 

930 

06-08 

13.8 

34.2 

30.3 

18.7 

3.0 

52.0 

4.9 

930 

09-11 

13.8 

31.9 

35.5 

18.8 

54.3 

1.1 

930 

12-14 

5.6 

34.8 

43.1 

16.5 

59.6 

1.1 

930 

15-17 

4.9 

39.5 

37.7 

17.8 

55.6 

1.8 

930 

18-20 

7.3 

38.8 

34.0 

19.9 

53.9 

1.6 

930 

21-23 

23.0 

35.7 

22.8 

18.5 

41.3 

.6 

930 

ALL 

HOURS 

16.3 

34.7 

30.4 

18.0 

.6 

49.0 

1.8 

7440 

MONTH; 

JUN  hours; 

ALL 

00-02 

29.3 

34.4 

18.8 

16.8 

.7 

36.2 

1.3 

900 

03-05 

25.7 

34.7 

20.8 

16.6 

2.3 

39.7 

3.0 

900 

06-08 

8.4 

38.8 

32.9 

16.6 

3.3 

52.8 

7.2 

900 

09-11 

6.6 

38.7 

41.3 

13.4 

54.8 

1.3 

900 

12-14 

1.8 

36.3 

44.5 

17.5 

62.0 

1.9 

899 

15-17 

1.2 

33.0 

44.4 

21.3 

65.8 

4.4 

900 

18-20 

1.3 

31.8 

41.0 

25.9 

66.9 

3.4 

900 

21-23 

16.1 

33.4 

30.8 

19.6 

.1 

50.4 

2.0 

900 

ALL 

HOURS 

11.3 

35.1 

34.3 

18.4 

.8 

53.6 

3.1 

7199 
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OraUIIHG  lOCATIOH  'A’ 
USAFKCAC,  ASHEVIU,B  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

UTC;  ♦  5 

HONTB: 

JUL  HOURS 

•ALL 

HOURS 

(LOT) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

24.2 

38.2 

20.9 

16.3 

.4 

37.6 

1.8 

930 

03-05 

23.4 

38.8 

22.7 

12.8 

2.3 

37.7 

3.9 

930 

06-08 

5.5 

40.6 

37.6 

13.2 

3.0 

53.9 

10.0 

930 

09-11 

4.3 

41.0 

39.9 

14.8 

54.7 

7.5 

930 

12-14 

.3 

36.8 

46.9 

16.0 

62.9 

6.9 

930 

15-17 

.3 

32.3 

47.6 

19.8 

67.4 

6.1 

930 

18-20 

1.8 

27.0 

45.8 

25.4 

71.2 

4.7 

930 

21-23 

12.7 

32.3 

28.7 

26.3 

55.1 

2.5 

930 

ALL 

HOURS 

9.1 

35.9 

36.3 

18.1 

.7 

55.1 

5.4 

7440 

HONTB: 

AUG  HOURS 

:  ALL 

00-02 

23.0 

38.2 

20.2 

17.8 

.8 

38.8 

3,2 

930 

03-05 

29.0 

36.8 

14.9 

15.7 

3.5 

34.2 

5.9 

930 

06-08 

7.5 

44.2 

28.3 

15.9 

4.1 

48.3 

15.2 

930 

09-11 

8.1 

41.8 

34.7 

15.3 

.1 

50.1 

7.3 

930 

12-14 

1.0 

44.0 

41.2 

13.9 

55.1 

10.2 

930 

15-17 

.5 

37.4 

40.9 

21.1 

.1 

62.0 

8.8 

930 

18-20 

2.0 

30.0 

40.2 

27.7 

68.0 

6.6 

930 

21-23 

13.7 

32.7 

30.1 

23.4 

.1 

53.7 

3.0 

930 

ALL 

HOURS 

10.6 

38.1 

31.3 

18.9 

1.1 

51.3 

7.5 

7440 
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OFERATIHG  LOCKTIOR  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PEECENTAGB  FREQUBHCy  OF  OCCUERENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

OTC:  ♦  5 

HONTO; 

SEP  HOURS: 

:ALL 

HOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

34.1 

31.0 

18.0 

16.2 

.7 

34.9 

3.0 

900 

03-05 

36.8 

20.1 

13.4 

18.2 

3.4 

35,1 

7.6 

900 

06-08 

10.9 

37.8 

29.1 

18.2 

4.0 

51.3 

15.6 

900 

09-11 

10.4 

38.9 

33.6 

17,0 

.1 

50.7 

4.9 

900 

12-14 

1.9 

42.0 

42.' 

14.0 

56.1 

3.6 

900 

15-17 

1.3 

40.7 

42.3 

15.7 

58.0 

4.3 

899 

18-20 

8.2 

39.2 

31.1 

21.3 

.2 

52.6 

3.0 

898 

21-23 

24.9 

35.6 

22.4 

16.8 

.3 

39.6 

1.4 

897 

ALL 

HOURS 

16.1 

36.7 

29.0 

17.2 

1.1 

47.3 

5.4 

7194 

MONTH: 

OCT  HOURS! 

!  ALL 

00-02 

47.4 

21.1 

11.9 

18.9 

.6 

31.5 

2.2 

930 

03-05 

44.6 

18.5 

12.6 

21.5 

2.8 

36.9 

4.9 

930 

06-00 

20.2 

32.8 

19.6 

21.9 

5.5 

47.0 

10.6 

930 

09-11 

21.0 

31.8 

25.7 

21.0 

.5 

47.2 

2.8 

930 

12-14 

14.5 

37.3 

31.7 

16.5 

48.2 

.9 

930 

15-17 

12.3 

40.0 

30.9 

16.9 

47.7 

.2 

930 

18-20 

22.2 

35.7 

24.5 

17.6 

42.2 

.9 

930 

21-23 

40.4 

25.2 

16.0 

18.0 

.4 

34.4 

.9 

930 

ALL 

HOURS 

27.0 

30.3 

21.6 

19.0 

1.2 

41.9 

2.9 

7440 
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0P8IUTIHG  LOCATIOH  *A’ 
USAFGIAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCtntRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747S10  STATION  NAME:  MCXXtY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  -f  5  MONTH:  NOV  HOURS:ALL 


BOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

39.9 

17.8 

16.6 

24.3 

1.4 

42.3 

2.8 

900 

03-05 

36.9 

15.4 

14.4 

27.1 

6.1 

47.7 

6.0 

900 

06-08 

22.2 

23.3 

19.0 

27.4 

8.0 

54.4 

8.0 

900 

09-11 

18.0 

27.7 

26.8 

26.1 

1.4 

54.3 

2.6 

900 

12-14 

13.9 

32.3 

32.6 

21.2 

53.8 

.1 

900 

15-17 

13.6 

37.7 

30.3 

18.4 

48.8 

.1 

900 

18-20 

24.7 

34.1 

20.3 

20.9 

41.2 

.2 

900 

21-23 

40.3 

22.6 

14.9 

21.4 

.8 

37.1 

.4 

900 

ALL 

BDURS 

26.2 

26.4 

21.9 

23.4 

2.2 

47.5 

2.5 

7200 

HONTB;  DEC  H0>JRS: 

ALL 

00-02 

34.9 

19.1 

14.5 

28.4 

3.0 

45.9 

1.4 

930 

03-05 

34.3 

14.9 

15.6 

29.6 

5.6 

50.8 

5.7 

930 

06-08 

19.4 

22.8 

18.8 

29.7 

9.4 

57.8 

7.4 

930 

09-11 

14.4 

23.5 

27.4 

30.0 

4.6 

62.0 

4.8 

930 

12-14 

13.8 

26.8 

28.4 

30.3 

.8 

59.5 

.9 

930 

15-17 

11.8 

28.8 

29.6 

29.7 

.1 

59.4 

.9 

930 

18-20 

21.8 

27.0 

21.5 

28.6 

1.1 

51.2 

.6 

930 

21-23 

31.1 

21.3 

18.2 

28.1 

1.4 

47.6 

.8 

930 

ALL 

BOURS 

22.7 

23.0 

21.7 

29.3 

3.2 

54.3 

2.8 

7440 
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OPERATING  IXXJCriON 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREgiJENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  IfUHBER:  747810  STATION  NAME:  HOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AIRWAY  CLASSES 


HOURS 
(LST)  { 

CLEAR 

SCMTCBRED 

BROKEN 

OVERCAST 

TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

34.6 

25.9 

16.7 

21.5 

1.3 

39.5 

1.9 

10956 

03-05 

34.1 

23.5 

15.7 

22.7 

3.9 

42.4 

4.2 

10956 

06-08 

16.0 

31.5 

24.1 

23.1 

5.4 

52.5 

7.8 

10956 

09-11 

13.5 

32.2 

30.0 

23.2 

1.2 

54.3 

3.5 

10955 

12-14 

8.7 

34.3 

35.6 

21.4 

.1 

57.0 

2.4 

10955 

15-17 

7.2 

35.6 

35.6 

21.5 

.0 

57.2 

2.4 

10954 

18-20 

12.7 

33.6 

30.1 

23.4 

.2 

53.7 

2.0 

10954 

21-23 

28.4 

28.4 

20.2 

22.4 

.6 

43.2 

1.2 

10953 

ALL 

HOURS 

19.4 

30.6 

26.0 

22.4 

1.6 

50.0 

3.2 

87639 
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PART  B 


TEMPBRATURB  ADD  RELATIVE  HUMIDITY  SUMMARIES 

TEMPERATURB— CUMULATIVE  PERCEIIT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  SUMURY  OF  DAY  DATA  AND  GIVE  CUMULATIVE 
POF  FOR  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  MEAN  TEMPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  la 
SUMIARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS  COMBINED.  TOTALS  ARE  GIVEN  FOR  THE  WHOLE 
YEAR.  DATA  IS  DISPLAYED  USING  5-DBGRBB  FAHRENHEIT  INCREMENTS  (GE  0,  GE  5, 

GE  10,  ETC)..  THERE  IS  ORB  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  *GE  33*  DEGREES.  MEANS, 

STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

NOTE  1.  BEGINNING  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TQ4PERATURES 

CAME  ROUTINELY  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ON  AHS  FORMS  10/ 10 A  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLBCTION  FROM  ALL  USAF-OPERATBD  STATIONS.  REFER  TO  THE  ‘STATION  HISTORY* 
PAGE  FOR  DETAILED  INFORMATION  OH  REPORTING  PRACTICES. 

MONTHLY  TBfPERATVRBS. 

ALSO  FROM  SUMURY  OF  DAY  LATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMP¬ 
ERATURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  TQIPBRATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  VniH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S) 
WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

MEAN  MONTHLY  TEMPERATURE. 

ALSO  FROM  SUMURY  OF  DAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  BY  MMrTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  FOR  ALL  YEARS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES 
A  YEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  AND  DEW  POINT  TBtPERATURES. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS — DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

THE  MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IN  EACH  SUtWARY  AND  IN  ACCORDANCE  WITH  AFM  88-29, 

‘ENGINEERING  WEATHER  DATA,*  AND  AWSF  105-56,  ‘METEOROLOGICAL  TECHNIQUES.* 

NOTE  1.  WINTER  WET  BULB  AND  DEW  POINT  MEAN  TEMPERATURES  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELOW  -35  DEGREES 
F,  DEW  POINT  TEMPERATURES  ARE  ROT  REPORTED  (FMB-IB).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (AND  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LOWER  THAR  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SOME  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES  MAY  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BULB  TEMPERATURES. 
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SPECIAL  CAVEAT:  DURING  PART  TIME  PERIODS^  THESE  SUMMARIES  REPRESENT  THE  "HIGH"  AND  *LOW” 
TEMPERATURES  RECORDED  AND  NOT  NECESSARILY  THE  ACTUAL  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  THESE  SUTtlARIES 
ARB  INFLUENCED  BY  THE  ABSENCE  OF  NIGHTTIME  TOtPERATURE  READINGS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMMARIES 
MAY  DEPICT  A  SLIGHT  "WARM*  BIAS. 


TEMPERATURE  CONVERSIONS:  F  «  1.8C  *  32 

C  «  R  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  «  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUMIDITY — CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POF  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10%  INCREMENTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 
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OPRRAXIIIG  LOCATIOH  'A' 
USAFETAC,  ASHEVIIXE  IIC 


CUHUUTIVB  PERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUmARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  4204-4606,5107-9107 


LST  TO  inC: 

405 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

TEMP 

(DBG-F) 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

jun 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

6E 

105 

.1 

.0 

GB 

100 

1.8 

1.5 

.2 

.3 

GS 

95 

.2 

2.0 

13.9 

15.9 

14.7 

3.3 

4.2 

6E 

90 

2.7 

20.4 

54.0 

65.8 

65.1 

34.0 

3.7 

.1 

20.8 

GS 

85 

.2 

3.7 

21.5 

58.2 

85.9 

93.4 

91.3 

73.1 

19.9 

1.2 

37.9 

GB 

80 

1.1 

4.4 

21.4 

53.6 

84.6 

96.7 

98.8 

97.9 

88.7 

52.7 

13.0 

2.2 

51.9 

GB 

75 

9.8 

17.4 

41.4 

75.5 

95.5 

99.5 

99.9 

99.6 

96.8 

74.9 

37.1 

14.3 

64.1 

GB 

70 

23.7 

36.7 

61.9 

88.9 

99.0 

99.8 

100.0 

99.9 

99.5 

90.3 

59.7 

29.8 

74.6 

GB 

65 

39.8 

54.1 

77.2 

96.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

97.1 

77.4 

47.4 

82.8 

GB 

60 

56.6 

68.4 

88.2 

99.1 

100.0 

99.3 

B8.4 

65.5 

89.0 

GE 

55 

72.7 

82.5 

95.1 

99.7 

100.0 

95.7 

80.2 

94.0 

GB 

50 

85.8 

92.3 

98.4 

100.0 

98.7 

89.7 

97.1 

GB 

45 

93.4 

97.1 

99.6 

99.7 

96.2 

98.9 

GB 

40 

97.7 

99.1 

100.0 

99.9 

99.0 

99.6 

GB 

35 

99.5 

99.8 

100.0 

99.5 

99.9 

GB 

33 

99.6 

100.0 

99.8 

99.9 

GB 

30 

99.9 

99.8 

100.0 

GB 

25 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

20 

100.0 

100.0 

MEAN  61.0 

64.6 

71.4 

78.8 

84.9 

89.6 

90.8 

90.3 

86.7 

78.9 

70.5 

63.2 

77.8 

SD  10.32 

10.06 

9.13 

7.07 

5.60 

4.92 

4.17 

4.30 

5.40 

6.79 

8.39 

9.96 

12.99 

TOrCAL  OBS  1323 

1216 

1311 

1329 

1360 

1312 

1362 

1349 

1295 

1347 

1289 

1296 

15789 
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OPBRATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCEIfTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATIOR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALD08TA  6A 

LST  TO  UTC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  4204-4606,5107-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


-F) 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

90 

.1 

.2 

.0 

85 

.1 

.4 

1.4 

.8 

1.1 

.5 

.4 

80 

.5 

1.0 

2.5 

3.3 

2.7 

2.3 

.3 

1.1 

75 

.4 

1.7 

3.2 

14.6 

26.0 

24.3 

9.1 

1.6 

.2 

.2 

6.9 

70 

.2 

.3 

.9 

4.4 

17.9 

68.8 

93.4 

90.0 

60.2 

10.5 

1.2 

.4 

29.5 

65 

1.4 

2.0 

6.6 

17.6 

57.3 

93.9 

99.9 

99.1 

86.6 

30.0 

7.4 

2.3 

42.6 

60 

5.6 

7.9 

21.1 

43.5 

81.5 

99.2 

100.0 

100.0 

95.9 

51.2 

20.2 

8.6 

53.5 

55 

14.6 

18.2 

39.8 

69.7 

95.2 

99.8 

98.8 

70.7 

34.8 

17.7 

63.9 

50 

26.5 

33.3 

57.6 

85.9 

99.4 

100.0 

99.8 

85.1 

53.0 

31-2 

73.2 

45 

38.9 

52.1 

76.1 

95.3 

99.9 

99.9 

94.7 

69.7 

46.4 

81.5 

40 

57.2 

69.3 

89.4 

99.3 

100.0 

100.0 

98.5 

83.6 

63.0 

88.6 

35 

74.6 

84.7 

96.6 

100.0 

99.9 

94.5 

79.3 

94.3 

33 

80.6 

88.5 

98.4 

100.0 

96.9 

85.5 

95.9 

30 

90.3 

95.1 

99.1 

98.8 

92.6 

98.0 

25 

97.1 

98.9 

99.8 

99.8 

97.8 

99.5 

20 

98.9 

99.8 

100.0 

99.9 

99.6 

99.8 

15 

99.8 

100.0 

100.0 

99.9 

100.0 

10 

99.9 

99.9 

100.0 

5 

99.9 

100.0 

100.0 

0 

100.0 

100.0 

TEMP 


M8MI 

42.2 

45.1 

51.4 

57.9 

64.8 

71.0 

SD 

10.46 

9.84 

9.22 

7.55 

5.85 

4.32 

TOTAL  OBS 

1323 

1216 

1311 

1328 

1360 

1312 

73.2 

72.9 

69.6 

59.2 

50.0 

44.0 

58.6 

2.98 

3.17 

5.00 

8.52 

9.91 

10.61 

13.65 

1362 

1349 

1295 

1347 

1289 

1296 

15788 

E  -  2  -  2 
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OPERATIIIG  lOCkTIOR  ‘A’ 
USAFBIAC,  ASHBVIIJLB  RC 


CUMULATIVE  PERCBRTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  CA  PERIOD  OF  RECORD:  4204-4606,5107-9107 


LST 

TO  UTC: 

+05 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

TEMP 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

(DBO-P) 

GB 

95 

.1 

.0 

GB 

90 

.1 

.3 

1.4 

1.2 

.8 

.2 

.3 

GB 

85 

.4 

1.5 

13.6 

20.3 

18.1 

3.8 

.1 

4.9 

GB 

80 

.3 

2.2 

17.9 

62.7 

84.7 

80.2 

47.0 

5.0 

25.4 

GB 

75 

.1 

-7 

4.6 

16.9 

58.5 

94.3 

99.1 

98.1 

82.3 

25.2 

2.7 

.5 

40.8 

GS 

70 

2.0 

5.1 

19.7 

50.0 

86.8 

99.4 

100.0 

99.8 

94.7 

53.4 

15.3 

4.6 

53.2 

GB 

65 

11.2 

16.2 

39.6 

73.9 

97.4 

100.0 

100.0 

99.5 

75.7 

34.1 

15.4 

64.2 

GB 

60 

24.1 

33.6 

61.3 

90.7 

99.6 

99.8 

91.8 

56.6 

28.7 

74.4 

GB 

55 

38.8 

52.1 

79.8 

97.7 

100.0 

100.0 

97.7 

75.4 

45.6 

82.7 

GB 

50 

57.3 

72.5 

91.2 

99.7 

99.7 

89.1 

65.4 

89.8 

GB 

45 

76.9 

86.2 

97.4 

100.0 

100.0 

96,7 

83.8 

95.2 

GB 

40 

90.6 

95.6 

99.2 

99.1 

93.3 

98.2 

GB 

35 

96.9 

98.8 

100.0 

99.9 

97.9 

99.5 

GB 

33 

98.0 

99.3 

99.9 

99.1 

99.7 

GB 

30 

99.1 

99.8 

100.0 

99.5 

99.9 

GB 

25 

99.6 

100.0 

99.8 

100.0 

GB 

20 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

15 

99.9 

100.0 

GB 

10 

100.0 

100.0 

KBAN 

51.8 

55.1 

61.6 

68.6 

75-1 

80.5 

82.2 

81.8 

78.4 

69.3 

60.5 

53.8 

68.4 

8D 

9.65 

9.14 

8.42 

6.47 

4.92 

3.90 

2.92 

3.11 

4.48 

6.91 

8.36 

9.48 

12.91 

TOTAL 

CBS 

1323 

1216 

1311 

1328 

1360 

1312 

1362 

1349 

1295 

1347 

1289 

1296 

15788 

E  -  2  -  3 
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WKRATIIIO  LOCKTION  'A' 
USAFETAC,  ASBKVILIS  AC 


MONTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SU»MARy  OF  DAY  DATA 


STATIOR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  4204-4606,5107-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

94 

94 

96 

103 

99 

99 

90 

86 

82 

103* 

43 

82 

83 

87 

96 

97 

105 

100 

98 

96 

92 

83 

81 

105 

44 

80 

83 

84 

88 

96 

102 

99 

96 

98 

92 

78 

77 

102 

45 

71 

82 

89 

88 

99 

98 

95 

96 

97 

93 

84 

71 

99 

46 

79 

76 

88 

91 

94* 

94* 

51 

100 

99 

98 

93 

83 

80 

100* 

52 

79 

77 

83 

85 

93 

103 

98 

97 

93 

89 

83 

77 

103 

53 

78 

77 

84 

88 

99 

98 

94 

97 

92 

86 

80 

78 

99 

54 

78 

78 

86 

90 

92 

104 

101 

100 

98 

94 

76 

75 

104 

55 

77 

79 

88 

90 

95 

97 

96 

97 

93 

88 

85 

79 

97 

56 

76 

82 

83 

87 

95 

94 

94 

97 

93 

86 

83 

79 

97 

57 

82 

84 

83 

88 

94 

93 

97 

97 

95 

82 

84 

74 

97 

58 

71 

78 

77 

91 

92 

96 

95 

94 

94 

90 

85 

78 

96 

59 

79 

81 

81 

87 

94 

99 

94 

97 

94 

93 

85 

75 

99 

60 

78 

74 

81 

88 

94 

95 

94 

95 

90 

85 

80 

73* 

95* 

61 

70* 

82 

85« 

85* 

91* 

92* 

97* 

97 

94* 

89* 

90* 

83* 

97* 

62 

77* 

86 

84* 

91* 

99* 

93* 

98* 

97* 

94* 

88 

78* 

76* 

99* 

63 

77* 

78* 

87* 

89* 

94* 

98* 

94* 

96* 

92* 

85 

77 

70* 

98* 

64 

72* 

70* 

80 

86* 

95* 

97* 

93 

97 

98 

92 

82 

79* 

98* 

65 

76 

80 

85 

90 

94 

93 

93 

95 

92 

88 

79 

74 

95 

66 

76 

75 

81 

86 

88 

91 

98 

93 

96 

87 

81 

79 

98 

67 

78 

76 

88 

89 

95 

94 

92 

94 

91 

88 

81 

81 

95 

68 

77 

73 

84 

92 

93 

97 

99 

99 

94 

90 

78 

77 

99 

69 

78 

78 

83 

88 

92 

99 

100 

95 

97 

87 

81 

78 

100 

70 

79 

76 

84 

95 

91 

98 

96 

95 

93 

90 

79 

78 

98 

71 

77 

83 

82 

91 

93 

101 

94 

94 

93 

92 

84 

81 

101 

72 

78 

79 

80 

88 

87 

95 

95 

100 

95 

90 

86 

83 

100 

73 

75 

73 

88 

84 

94 

92 

93 

92 

90 

89 

82 

77* 

94* 

74 

79 

78 

88 

87 

94 

93 

94 

93 

92 

85 

83 

74 

94 

75 

81 

83 

84 

89 

94 

93 

93 

96 

94 

87 

83 

77 

96 

E  -  3  -  lA 
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GPERATING  LOCATIOR  'A' 
USAFKTAC,  ASBEVILLB  RC 


MC»ITHLy  MAXIMUM  TEMPERATURBS  IH  PABRERHEIT 
PROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 


STATIOH  HUMBER: 


90 


91 


747810  SOSmoil  RAME:  MOODY  APB/VALDOSTA  6A  PERIOD  OP  RECORD:  4204-4606,5107-9107 


JMI 

LST  TO 

UTC: 

405 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

FEB 

1 

m. 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

74 

80 

iS 

90 

88 

94 

96 

94 

91 

87 

75 

74 

96 

72 

80 

95 

87 

91 

99 

97 

93 

91 

90 

81 

78 

99 

72 

74 

93 

89 

91 

103 

99 

96 

95 

90 

82 

82 

103 

75 

76 

93 

87 

89 

98 

99 

95 

93 

90 

82 

76 

99 

72 

79 

10 

86 

88 

95 

103 

100 

96 

88 

80 

77 

103 

68 

78 

90 

88 

94 

101 

100 

94 

92 

91 

79 

78 

101 

76 

79 

95 

86 

93 

96 

97 

95 

93 

89 

82 

80 

97 

69 

75 

99 

84 

88 

91 

97 

96 

94 

88 

80 

78 

97 

69 

79 

94 

92 

92 

96 

92 

93 

91 

88 

79 

77 

96 

77 

77 

95 

90 

93 

104 

95 

93 

93 

91 

82 

77 

104 

74 

80 

95 

91 

92 

94 

103 

99 

94 

92 

86 

77 

103 

72 

73 

17 

92 

89 

96 

101 

97 

91 

83 

83 

79 

101 

79 

78 

91 

85 

88 

98 

98 

96 

93 

86 

86 

79 

98 

81 

84 

95 

88 

95 

97 

97 

97 

95 

91 

82 

75 

97 

78 

80 

98 

91 

95 

101 

101 

97 

99 

91 

81 

82 

101 

78 

82 

i 

95 

92 

90 

95 

97 

97* 

OREATBST  82  86  89  96  99  105  103  100  99  94  90  83  105 

TOTAL  OBS  1323  1216  1311  1329  1360  1312  1362  1349  1295  1347  1289  1296  15789 

THE  OREATBST  VALUE  OF  105  OCCURRED  OH  06/06/43 

ROTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  CH  A  MOHTH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 

B  -  3  -  IB 
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OPERATIIIO  LOCATIOH  'A* 
USAFffEAC,  ASHRVIL1£  IfC 


HOHTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
PROM  SUM4ARY  OP  DAY  DATA 


STAnOM  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  4204-4606, 5107>9107 


liST 

TO  UTC: 

♦05 

MOUTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

FBB 

MAR 

APR 

HAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

39 

53 

66 

69 

62 

50 

37 

32 

27 

27* 

43 

28 

21 

23 

40 

58 

68 

69 

65 

57 

36 

35 

23 

21 

44 

29 

29 

37 

39 

50 

68 

67 

67 

64 

44 

35 

25 

25 

45 

31 

27 

46 

43 

49 

65 

69 

68 

63 

46 

29 

24 

24 

46 

29 

34 

47 

55 

60* 

29* 

51 

66 

65 

65 

46 

30 

24 

24* 

52 

28 

34 

38 

39 

49 

67 

68 

65 

63 

35 

34 

27 

27 

53 

29 

33 

40 

43 

58 

64 

67 

64 

64 

42 

36 

23 

23 

54 

30 

37 

32 

46 

47 

55 

66 

69 

65 

39 

28 

28 

28 

55 

28 

22 

28 

48 

54 

60 

69 

69 

67 

42 

26 

25 

22 

56 

27 

35 

33 

46 

55 

56 

68 

70 

56 

53 

28 

31 

27 

57 

25 

38 

34 

44 

52 

67 

70 

64 

61 

34 

36 

22 

22 

58 

23 

18 

38 

45 

49 

65 

70 

70 

56 

43 

35 

27 

18 

59 

21 

31 

38 

41 

60 

66 

70 

69 

62 

47 

23 

26 

21 

60 

21 

29 

25 

42 

48 

60 

70 

68 

63 

47 

34 

22* 

21* 

61 

30* 

34 

39* 

40* 

56* 

62* 

68* 

68 

60* 

45* 

36* 

26* 

26* 

62 

19* 

30 

29* 

40* 

58* 

66* 

67* 

69* 

59* 

39 

36* 

9* 

9* 

63 

16* 

26* 

39* 

45* 

50* 

61* 

67* 

68* 

58* 

38 

30 

23* 

16* 

64 

21* 

29* 

36 

45* 

56* 

64* 

69 

67 

61 

44 

40 

27* 

21* 

65 

23 

27 

35 

46 

58 

64 

68 

69 

63 

40 

34 

29 

23 

66 

17 

26 

32 

41 

54 

57 

70 

66 

58 

44 

30 

30 

17 

67 

32 

27 

39 

50 

52 

62 

65 

63 

42 

41 

31 

32 

27 

68 

25 

26 

29 

44 

52 

66 

70 

66 

62 

36 

25 

22 

22 

69 

28 

31 

31 

49 

49 

67 

70 

66 

62 

49 

25 

28 

25 

70 

13 

19 

34 

44 

51 

61 

64 

70 

54 

55 

19 

30 

13 

71 

21 

22 

26 

39 

44 

60 

68 

68 

64 

49 

35 

41 

21 

72 

24 

30 

36 

43 

57 

54 

68 

70 

64 

48 

33 

27 

24 

73 

26 

24 

38 

39 

52 

66 

69 

63 

64 

38 

36 

24* 

24* 

74 

37 

25 

40 

41 

55 

60 

67 

68 

58 

44 

32 

29 

25 

75 

29 

30 

32 

42 

57 

67 

66 

69 

53 

46 

31 

21 

21 

B  -  3  -  2A 
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CPBRXrniG  lOCATIOH  *A* 
UaAFBIKC,  ASBEVILLB  HC 


MONTHLY  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FRCM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  *05 


PERIOD  OF  RECORD:  4204-4606,5107-9107 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

21 

31 

39 

47 

52 

64 

69 

67 

61 

38 

30 

23 

21 

77 

16 

25 

36 

44 

52 

66 

68 

69 

67 

42 

33 

26 

16 

78 

24 

25 

31 

47 

55 

65 

70 

70 

63 

39 

41 

30 

24 

79 

22 

26 

40 

49 

53 

61 

70 

67 

65 

48 

30 

30 

22 

80 

29 

26 

22 

47 

54 

62 

69 

68 

65 

43 

37 

33 

22 

81 

17 

25 

37 

48 

53 

64 

69 

67 

51 

45 

35 

23 

17 

82 

16 

39 

36 

41 

54 

65 

69 

67 

53 

43 

33 

32 

16 

83 

30 

30 

36 

41 

55 

64 

66 

68 

53 

44 

36 

16 

16 

84 

26 

29 

32 

47 

51 

51 

66 

64 

58 

48 

35 

29 

26 

85 

4 

29 

37 

43 

57 

66 

71 

69 

57 

52 

45 

19 

4 

86 

17 

32 

34 

42 

52 

67 

68 

61 

68 

43 

42 

38 

17 

87 

26 

30 

38 

35 

59 

63 

66 

69 

57 

39 

33 

32 

26 

88 

27 

22 

35 

42 

52 

59 

66 

70 

65 

42 

36 

28 

22 

89 

32 

25 

37 

38 

50 

68 

70 

66 

61 

39 

36 

16 

16 

90 

28 

38 

38 

41 

55 

69 

70 

66 

54 

42 

36 

30 

28 

91 

30 

23 

40 

47 

60 

59 

72 

23* 

LEAST 

4 

18 

22 

35 

44 

51 

64 

61 

42 

34 

19 

9 

4 

TOTAL  OBS 

1323 

1216 

1311 

1328 

1360 

1312 

1362 

1349 

1295 

1347 

1289 

1296 

15788 

THE  LEAST  VALUE  OF  4  OCCURRED  OR  01/21/85 

ROTE:  *TBE  VALUE  IS  BASED  OR  A  MONTH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


E  -  3  -  2B 
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OPBRATIIIO  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


MONTHLY  MEAN  TEMPERATUEBS  IN  FAHRENHEIT 
FROM  StAMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAL006TA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  4204>4606, 5107-9107 


LST 

TO  UTC: 

*05 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

69 

75 

81 

84 

81 

79 

71 

62 

55 

73* 

43 

55 

55 

61 

68 

77 

83 

83 

82 

76 

66 

57 

52 

68 

44 

52 

60 

63 

67 

76 

83 

80 

81 

79 

67 

58 

49 

68 

45 

51 

58 

69 

70 

73 

81 

80 

81 

80 

68 

60 

48 

68 

46 

54 

55 

69 

74 

n* 

65* 

51 

62 

83 

79 

72 

56 

58 

72* 

52 

58 

57 

61 

65 

76 

84 

83 

81 

77 

67 

59 

52 

68 

53 

55 

56 

65 

67 

79 

81 

81 

81 

77 

69 

58 

54 

69 

54 

55 

58 

60 

71 

72 

82 

84 

84 

81 

69 

57 

51 

69 

55 

52 

57 

64 

71 

77 

78 

82 

83 

80 

68 

58 

53 

69 

56 

49 

61 

61 

66 

76 

79 

81 

83 

75 

69 

58 

60 

68 

57 

58 

62 

60 

69 

76 

60 

82 

81 

78 

65 

62 

53 

69 

58 

46 

46 

58 

69 

74 

81 

82 

82 

80 

67 

63 

52 

67 

59 

51 

58 

59 

68 

77 

80 

81 

82 

78 

72 

59 

53 

68 

60 

52 

52 

52 

69 

73 

79 

82 

81 

77 

70 

60 

50* 

67* 

61 

48* 

60 

65* 

65* 

73* 

78* 

81* 

80 

78* 

70* 

65* 

58* 

69* 

62 

52* 

63 

60* 

67* 

80* 

80* 

83* 

82* 

79* 

71 

57* 

50* 

69* 

63 

49* 

51* 

65* 

71* 

78* 

81* 

81* 

82* 

74* 

67 

58 

48* 

67* 

64 

52* 

52* 

61 

69* 

75* 

82* 

82 

83 

80 

67 

64 

57* 

69* 

65 

53 

55 

61 

72 

79 

79 

82 

82 

80 

70 

63 

54 

69 

66 

49 

54 

59 

68 

73 

78 

83 

81 

78 

71 

60 

53 

67 

67 

55 

53 

66 

73 

75 

79 

80 

80 

75 

69 

60 

60 

69 

68 

51 

49 

60 

72 

74 

83 

84 

83 

79 

71 

56 

52 

68 

69 

54 

52 

57 

72 

75 

65 

84 

82 

79 

72 

57 

51 

68 

70 

45 

52 

62 

72 

76 

80 

82 

81 

80 

73 

58 

57 

68 

71 

55 

56 

59 

70 

74 

83 

81 

82 

81 

75 

63 

64 

70 

72 

60 

54 

62 

70 

73 

77 

84 

84 

81 

72 

61 

61 

70 

73 

53 

52 

66 

67 

75 

81 

83 

80 

79 

70 

63 

51* 

69* 

74 

64 

55 

66 

68 

77 

78 

81 

81 

78 

66 

60 

53 

69 

75 

56 

60 

61 

67 

76 

80 

80 

82 

77 

71 

61 

53 

69 

E  -  4  -  lA 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Pago  309 


OPERKTIRG  lACATIOR  'A' 
USAF8TAC,  ASHEVILLB  RC 


MOtriHLy  HEAR  TEMPERATURES  IR  FABREHHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATIOR  HUMBER:  747810  STATIOR  RAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERI(»  OF  RECXJBD:  4204-4606,5107-9107 


Lsr 

TO  OTC: 

♦05 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

49 

59 

66 

69 

73 

78 

82 

81 

77 

65 

54 

50 

67 

77 

43 

51 

65 

68 

74 

83 

83 

81 

80 

67 

63 

52 

67 

78 

45 

46 

59 

69 

75 

81 

83 

82 

79 

69 

65 

55 

67 

79 

47 

51 

63 

70 

74 

79 

83 

82 

78 

70 

61 

52 

68 

80 

52 

51 

60 

66 

74 

80 

85 

83 

81 

68 

60 

52 

68 

81 

45 

55 

58 

72 

74 

84 

84 

81 

78 

69 

60 

52 

68 

82 

51 

58 

63 

67 

75 

81 

81 

81 

77 

68 

62 

58 

68 

83 

48 

53 

59 

65 

73 

78 

83 

83 

76 

71 

59 

51 

67 

84 

49 

56 

60 

66 

74 

78 

79 

80 

75 

72 

57 

60 

67 

85 

45 

53 

63 

68 

75 

82 

82 

81 

78 

76 

69 

51 

69 

86 

51 

59 

62 

67 

74 

80 

84 

81 

80 

70 

67 

55 

69 

87 

51 

53 

60 

66 

75 

80 

83 

84 

78 

64 

62 

57 

66 

88 

49 

51 

59 

67 

72 

79 

83 

83 

79 

66 

65 

54 

67 

89 

61 

58 

63 

66 

73 

81 

82 

81 

79 

70 

62 

46 

69 

90 

57 

61 

64 

67 

77 

84 

83 

84 

80 

71 

62 

59 

71 

91 

S3 

57 

63 

71 

77 

80 

83 

69* 

MBAH 

51.8 

55-1 

61.6 

68.6 

75.1 

80.5 

82.2 

81.8 

70-4 

69.3 

60.5 

53.8 

68.4 

TOTAL  OBS 

1323 

1216 

1311 

1328 

1360 

1312 

1362 

1349 

1295 

1347 

1289 

1296 

15788 

ROTE:  *TBE  VALUE  IS  BASED  OH  A  HOHTfl  WITH  LESS  TEAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


E  -  4  -  IB 


USAFBTAC/DS— 92/271  —  Pago  310 


OFEIWniiG  UJCKIIOil  *A* 
USAFEIKC,  ASHEVILLE  HC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMURY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIGH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

JAN 

0OUPS 

LST 

MSAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  0 

OF  HOURS  VfITH 

LB  32  GB  65 

TEMPERATURES 

GE  60  GE 

DEG  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

47.5 

9.818 

930 

0 

47 

29 

0 

0 

930 

03-05 

45.9 

10.300 

930 

0 

70 

28 

0 

0 

930 

06-08 

44.9 

10.735 

930 

0 

106 

30 

0 

0 

930 

09-11 

49.8 

10.205 

930 

0 

31 

77 

0 

0 

930 

12-14 

56.7 

10.365 

930 

0 

9 

223 

4 

0 

930 

15-17 

58.6 

10.123 

930 

0 

12 

269 

3 

0 

930 

18-20 

53.7 

9.434 

930 

0 

14 

123 

0 

0 

930 

21-23 

49.6 

9.363 

930 

0 

24 

43 

0 

0 

930 

ALL 

Boims 

50.8 

11.073 

7440 

0 

313 

822 

7 

0 

7440 

MONTH: 

FEB 

00-02 

51.3 

8.805 

846 

0 

8 

55 

0 

0 

846 

03-05 

49.6 

9.412 

846 

0 

32 

52 

0 

0 

846 

06-08 

48.5 

9.904 

846 

0 

59 

45 

0 

0 

846 

09-11 

54.3 

9.874 

846 

0 

9 

139 

0 

0 

846 

12-14 

61.4 

10.217 

846 

0 

0 

359 

13 

0 

846 

15-17 

63.7 

9.797 

846 

0 

0 

424 

29 

0 

846 

18-20 

59.1 

9.098 

846 

0 

0 

254 

3 

0 

846 

21-23 

54.1 

8.771 

846 

0 

4 

103 

0 

0 

846 

ALL 

HOURS 

55.3 

10.860 

6768 

0 

112 

1431 

45 

0 

6768 

E  -  5  -  1  -  1 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  311 


OPKRXrillG  UKATICH  ’A' 
USAFEXAC,  ASHBVILLB  IIC 


DRY  BULB  TB4PERATURE  SUMMARY 
FROt  HOURLY  ODSERVKriONS 


SIATIOR  HUMBER:  747810  8TATIOH  HAMS:  MOODY  AFB/VALOOSTA  OA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  -f  5  MONTH:  MAR 


BOURS 

1  MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LBT  1 

1 

DBVUVriOH 

OB3 

LB  0 

LB  32 

GE  S5 

GE  80  GE 

93 

HOimS 

00-02 

56.5 

7.616 

930 

0 

0 

137 

0 

0 

930 

03-05 

54.3 

8.052 

930 

0 

0 

95 

0 

0 

930 

06-08 

53.6 

8.566 

930 

0 

1 

100 

0 

0 

930 

09-11 

61.2 

9.115 

930 

0 

0 

379 

3 

0 

930 

12-14 

68.0 

9.684 

930 

0 

0 

612 

96 

0 

930 

15-17 

69.9 

9.586 

930 

0 

0 

677 

150 

0 

930 

18-20 

65.5 

8.816 

930 

0 

0 

533 

30 

0 

930 

21-23 

59.7 

7.715 

930 

0 

0 

284 

0 

0 

930 

MX 

aouRS 

61.1 

10.438 

7440 

0 

1 

2817 

279 

0 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

61.0 

6.743 

900 

0 

0 

308 

0 

0 

900 

03-05 

58.5 

6.972 

900 

0 

0 

185 

0 

0 

900 

06-08 

58.8 

7.207 

900 

0 

0 

199 

0 

0 

900 

09-11 

68.0 

7.691 

899 

0 

0 

62B 

47 

0 

899 

12-14 

74.3 

8.027 

900 

0 

0 

BOl 

258 

0 

900 

15-17 

76.2 

7.905 

900 

0 

0 

829 

360 

0 

900 

18-20 

71.6 

7.653 

900 

0 

0 

747 

150 

0 

900 

21-23 

64.9 

6.849 

900 

0 

0 

503 

6 

0 

900 

ALL 

BOURS 

66.7 

9.882 

7199 

0 

0 

4200 

821 

0 

7199 

B  -  5  -  1  -  2 


USAFETAC/OS— 92/271  —  Pago  312 


OPERATIHG  LOCATION  "A* 
USAFBTAC,  ASHKVILLB  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  0BSERVAT1C»9S 


STATION  NUMBER:  747610  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  ^  SEP  91 


LST 

TO  UTC;  +  5 

MONTH: 

MAY 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LE  0 

OF  HOURS 

LB  32 

WITH 

GB  65 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  80  GE  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

68.1 

4.916 

930 

0 

0 

726 

5 

0 

930 

03-05 

65.9 

5.248 

930 

0 

0 

569 

0 

0 

930 

06-08 

67.4 

5.558 

930 

0 

0 

672 

6 

0 

930 

09-11 

76.6 

5.353 

930 

0 

0 

911 

285 

1 

930 

12-14 

81.8 

5.301 

930 

0 

0 

929 

643 

7 

930 

15-17 

82.6 

5.533 

930 

0 

0 

iiO 

682 

15 

930 

18-20 

78.1 

5.770 

930 

0 

0 

928 

374 

2 

930 

21-23 

71.6 

4.898 

930 

0 

0 

851 

43 

0 

930 

ALL 

HOURS 

74.0 

8.164 

7440 

0 

0 

6536 

2038 

25 

7440 

MONTH: 

JUM 

00-02 

73.8 

4.047 

900 

0 

0 

060 

49 

0 

900 

03-05 

72.0 

3.944 

900 

0 

0 

859 

13 

0 

900 

06-08 

73.6 

4.296 

900 

0 

0 

879 

73 

0 

900 

09-11 

82.1 

4.768 

9v^0 

0 

0 

900 

650 

10 

900 

12-14 

86.9 

5.173 

900 

0 

0 

900 

810 

93 

900 

15-17 

87.1 

6.122 

900 

0 

0 

900 

784 

153 

900 

18-20 

82.4 

5.996 

900 

0 

0 

900 

610 

35 

900 

21-23 

76.9 

4.187 

900 

0 

0 

806 

241 

0 

900 

ALL 

HOURS 

79.3 

7.502 

7200 

0 

0 

7114 

3230 

291 

7200 

K  -  5  -  1  -  3 


USAFETAC/DS— 92/271  --  ©age  313 


WERKTING  lOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


DRY  Btn^  TEMPERATURE  SUMMARY 
FRCM  HCXJRLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC:  +  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVXATXOH 

OBS 

LB  0 

LE  32 

SB  65 

GE  80 

GE  93 

HOURS 

00-02 

76.0 

3.088 

930 

0 

0 

930 

141 

0 

930 

03-05 

74.5 

2.848 

930 

0 

0 

930 

39 

0 

930 

06-08 

75.7 

3.228 

930 

0 

0 

930 

117 

0 

930 

09-11 

83.7 

4.074 

930 

0 

0 

930 

791 

10 

930 

12-14 

88.2 

4.847 

930 

0 

0 

930 

874 

158 

930 

15-17 

87.7 

6.240 

930 

0 

0 

930 

804 

211 

930 

18-20 

83.1 

5.763 

930 

0 

0 

930 

646 

45 

930 

21-23 

78.4 

3.869 

930 

0 

0 

930 

344 

0 

930 

AIX 

HOURS 

80.9 

6.699 

7440 

0 

0 

7440 

3756 

424 

7440 

MONTH: 

AUG 

00-02 

75.8 

3.129 

930 

0 

0 

925 

118 

0 

930 

03-05 

74.5 

2.970 

930 

0 

0 

923 

31 

0 

930 

06-08 

75.1 

3.178 

930 

0 

0 

926 

74 

0 

930 

09-11 

83.1 

4.471 

930 

0 

0 

926 

758 

3 

930 

12-14 

88.0 

4.870 

930 

0 

0 

927 

864 

126 

930 

15-17 

87.4 

6.164 

930 

0 

0 

927 

794 

202 

930 

18-20 

82.5 

5.573 

930 

0 

0 

927 

616 

24 

930 

21-23 

78.0 

3.694 

930 

0 

0 

927 

329 

0 

930 

ALL 

HOURS 

80.6 

6.767 

7440 

0 

0 

7408 

3584 

355 

7440 

B  -  5  -  1  -  4 
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OPENITIIIG  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUW1ARY 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NIjMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  urc:  ♦  5 

MONTH: 

SEP 

BOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

KEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TnCEBATUBES 

DEG  F 

TOTAL 

1ST 

DEVIATION 

OBS 

LE  0 

LE  32  6E  65 

6E  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

72.2 

5.043 

900 

0 

0 

eol 

13 

0 

900 

03-05 

70.6 

5.248 

900 

0 

0 

775 

3 

0 

900 

06-08 

70.8 

5.381 

900 

0 

0 

775 

5 

0 

900 

09-11 

79.1 

5.849 

900 

0 

0 

888 

464 

3 

900 

12-14 

84.6 

5,767 

900 

0 

0 

897 

735 

45 

900 

15-17 

84.8 

6.083 

900 

0 

0 

896 

721 

71 

900 

18-20 

79.1 

5.778 

898 

0 

0 

889 

443 

3 

898 

21-23 

74.3 

5.087 

897 

0 

0 

841 

119 

0 

897 

ALL 

BOURS 

76.9 

7.759 

7195 

0 

0 

6762 

2503 

122 

7195 

month: 

OCT 

00-02 

63.8 

7.895 

930 

0 

0 

470 

0 

0 

930 

03-05 

62.0 

8.394 

930 

0 

0 

411 

0 

0 

930 

06-08 

61.7 

8.518 

930 

0 

0 

408 

0 

0 

930 

09-11 

70.4 

7-575 

930 

0 

0 

717 

106 

0 

930 

12-14 

76.9 

7.110 

930 

0 

0 

886 

371 

0 

930 

15-17 

77.6 

6.934 

930 

0 

0 

897 

383 

0 

930 

18-20 

70.8 

7.232 

930 

0 

0 

746 

101 

0 

930 

21-23 

66.0 

7.543 

930 

0 

0 

565 

13 

0 

930 

ALL 

BOURS 

68.7 

9.710 

7440 

0 

0 

5100 

974 

0 

7440 

B  -  5  -  1  -  5 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Page  315 


OraWTIRG  lOCKTIOR  *A’ 
USAFREAC,  ASHBVIUB  RC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FRCM  HOURLY  C»SERVATIORS 


SIKTIOH  HUMBER:  747810  STATIOH  HAMS:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

MDITTH: 

NOV 

HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

HCXJRS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

L3T 

DEVlATICHf 

OBS 

LE  0 

LE  32 

GE  65 

GE  80  GE 

93 

BOURS 

00-02 

57.3 

8.877 

900 

0 

0 

210 

0 

0 

900 

03-05 

55.7 

9.427 

900 

0 

0 

170 

0 

0 

900 

06-08 

54.8 

9.869 

900 

0 

0 

160 

0 

0 

900 

09-11 

62.1 

8.699 

900 

0 

0 

387 

2 

0 

900 

12-14 

69.4 

8.171 

900 

0 

0 

645 

72 

0 

900 

15-17 

70.3 

7.677 

900 

0 

0 

687 

79 

0 

900 

18-20 

63.3 

7.791 

900 

0 

0 

429 

2 

0 

900 

21-23 

59.3 

8.584 

900 

0 

0 

298 

0 

0 

900 

ALIi 

BOURS 

61.5 

10.234 

7200 

0 

0 

2986 

155 

0 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02 

50.0 

10.613 

930 

0 

42 

81 

0 

0 

930 

03-05 

4e.4 

11.012 

930 

0 

74 

79 

0 

0 

930 

06-08 

47.5 

11.347 

930 

0 

85 

62 

0 

0 

930 

09-11 

52.9 

10.985 

930 

0 

35 

156 

0 

0 

930 

12-14 

60.3 

11.244 

930 

0 

14 

364 

3 

0 

930 

15-17 

61.6 

10.735 

930 

0 

6 

392 

3 

0 

930 

18-20 

55.8 

10.010 

930 

0 

16 

199 

0 

0 

930 

21-23 

52.1 

10.289 

930 

0 

29 

106 

0 

0 

930 

ALL 

BOURS 

53.6 

11.877 

7440 

0 

301 

1439 

6 

0 

7440 

E  -  5  -  1  -  6 
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OFERATIHG  LOCKriON  ’A* 
USAFEXAC,  ASHKVXLLE  RC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMURY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIORS 


STATIOH  HUMBER:  747810  STATIOII  HAMS:  MOODY  AFB/VALD03TA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

ALL 

BOOKS 

LST 

HEAR 

STAHDARD 

DEVIATIOH 

TOTAL 

OBS 

HEAR  HUMBER  OF  SOURS 

LE  0  LE  32 

WITH 

GE  65 

TB4PEHAT0BES  DEG  F 

6B  80  GE  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

62.8 

12.271 

10956 

0 

97 

5552 

326 

0 

10956 

03-05 

61.1 

12.502 

10956 

0 

176 

5096 

86 

0 

10956 

06-08 

61.1 

13.369 

10956 

0 

251 

5166 

275 

0 

10956 

09-11 

68.7 

14.210 

10955 

0 

75 

7038 

3106 

27 

10955 

12-14 

74.8 

13.528 

10956 

0 

23 

8473 

4743 

429 

10956 

15-17 

75.7 

12.924 

10956 

0 

18 

8758 

4792 

652 

10956 

18-20 

70.5 

12.827 

10954 

0 

30 

7605 

2975 

109 

10954 

21-23 

65.5 

12.288 

10953 

0 

57 

6347 

1095 

0 

10953 

ALL 

HOOKS 

67.5 

14.105 

87642 

0 

727 

54055 

17398 

1217 

87642 

E  -  5  -  1  -  7 
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OPEIWTIIIG  UOCKnon  ’A’ 
OSAFETMC,  ASHEVILLE  RC 


WET  BULB  TEMPEBATUBE  SUMMARY 
FBOM  BOUBLY  OBSERVATIORS 


SIKTIOR  HUMBER:  747810  STATIOM  HAMS:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

JAN 

HOURS 

MBMI 

SIAHDARD 

TOTAL 

MEAN  HUMBER 

OP  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DBVXATIOII 

OBS 

LB  32 

SB  50 

SB  67 

OB  73  GE 

80 

HOURS 

00-02 

43.9 

10.553 

930 

134 

295 

9 

0 

0 

930 

03-05 

42.7 

10.971 

930 

175 

281 

6 

0 

0 

930 

06-08 

41.9 

11.393 

930 

218 

259 

7 

0 

0 

930 

09-11 

45.2 

10.903 

930 

112 

327 

16 

0 

0 

930 

12-14 

48.9 

10.431 

929 

39 

426 

39 

1 

0 

929 

15-17 

49.8 

10.056 

928 

33 

460 

40 

0 

0 

928 

18-20 

47.5 

10.041 

930 

44 

390 

14 

0 

0 

930 

21-23 

45.2 

10.137 

930 

86 

326 

7 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

45.6 

10.883 

7437 

841 

2764 

138 

1 

0 

7437 

NORTH: 

FEB 

00-02 

47.6 

9.753 

846 

65 

377 

4 

0 

0 

846 

03-05 

46.4 

10.310 

846 

96 

335 

3 

0 

0 

846 

06-08 

45.6 

10.705 

846 

119 

316 

4 

0 

0 

846 

09-11 

49.2 

10.480 

846 

64 

428 

25 

0 

0 

846 

12-14 

52.5 

9.942 

846 

24 

522 

66 

0 

0 

846 

15-17 

53.4 

9.271 

846 

11 

554 

69 

0 

0 

846 

18-20 

51.5 

9.181 

846 

18 

513 

26 

0 

0 

846 

21-23 

49.2 

9.401 

846 

38 

428 

9 

0 

0 

846 

ALL 

HOURS 

49.4 

10.221 

6768 

435 

3473 

206 

0 

0 

6768 

B  -  5  -  2  -  1 
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oPERMnne  lcxatior  *a* 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SU>MARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747610  STATICM  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECX)RO:  OCT  61  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC:  +  5 

MONm: 

MAR 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OP  HOURS 

GB  50 

WITH 

GB  67 

TEMPERATURES 

GE  73  GE 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

52.4 

8.419 

930 

6 

604 

25 

0 

0 

930 

03-05 

51.0 

8.927 

930 

14 

538 

18 

0 

0 

930 

06-08 

50.6 

9.330 

930 

18 

516 

20 

0 

0 

930 

09-11 

54.7 

9.067 

930 

7 

666 

72 

0 

0 

930 

12-14 

57.3 

8.681 

930 

0 

743 

141 

6 

0 

930 

15-17 

57.8 

8.219 

930 

0 

769 

139 

6 

0 

930 

18-20 

56.1 

8.148 

930 

0 

726 

82 

0 

0 

930 

21-23 

54.1 

8.158 

930 

0 

655 

41 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

54.3 

8.977 

7440 

45 

5219 

538 

12 

0 

7440 

MONTH:  APR 


00-02 

56.4 

7.769 

900 

0 

695 

72 

1 

0 

900 

03-05 

54.9 

7.995 

900 

0 

650 

55 

0 

0 

900 

06-08 

55.0 

8.108 

900 

1 

662 

56 

1 

0 

900 

09-11 

59.4 

7.872 

699 

0 

778 

178 

15 

0 

899 

12-14 

61.4 

7.421 

900 

0 

838 

256 

33 

0 

900 

15-17 

61.9 

6.942 

900 

0 

857 

257 

33 

0 

900 

18-20 

60.6 

6.962 

900 

0 

834 

192 

22 

0 

900 

21-23 

58.6 

7.271 

900 

0 

780 

118 

8 

0 

900 

ALL 

aouAs 

58.5 

7.972 

7199 

1 

6094 

1184 

113 

0 

7199 

E  -  5  -  2  -  2 
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OPBRUIHG  lACATIOH  'A*  WBT  BULB  TQIPEBATUKB  SUHHARy 

USAFEEAC,  ASHBVILLB  RC  FROM  HOURLY  (SSERVATIORS 

STATION  HUHBBR:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALD08TA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

MAY 

Bcxms 

MEAN 

STAlfDARD 

TOTAL 

MBAH  NIMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LB  32 

GB  50  < 

GE  67 

GB  73  GE 

80 

HOURS 

00-02 

64.0 

5.568 

930 

0 

928 

341 

40 

0 

930 

03-05 

62.8 

5.909 

930 

0 

918 

292 

24 

0 

930 

06-08 

63.8 

5.904 

930 

0 

919 

359 

42 

0 

930 

09-11 

67,7 

5.401 

930 

0 

930 

589 

180 

0 

930 

12-14 

66,7 

5-057 

930 

0 

930 

647 

256 

1 

930 

15-17 

68.6 

4.759 

930 

0 

930 

650 

227 

1 

930 

18-20 

67.4 

4.869 

930 

0 

930 

576 

135 

0 

930 

21-23 

65.7 

5.250 

930 

0 

930 

467 

79 

0 

930 

ALL 

HOURS 

66.1 

5.780 

7440 

0 

7415 

3921 

983 

2 

7440 

HOMTH: 

JUH 

00-02 

70.1 

4.026 

900 

0 

900 

741 

287 

0 

900 

03-05 

69.2 

4.164 

900 

0 

900 

689 

211 

0 

900 

06-08 

70.2 

4.117 

900 

0 

899 

747 

292 

1 

900 

09-11 

73.8 

3.588 

900 

0 

900 

870 

634 

22 

900 

12-14 

74.5 

3.403 

900 

0 

900 

878 

690 

33 

900 

15-17 

74.1 

3.324 

900 

0 

900 

879 

655 

23 

900 

18-20 

72.9 

3.421 

900 

0 

900 

866 

534 

8 

900 

21-23 

71.4 

3.551 

900 

0 

900 

818 

392 

2 

900 

ALL 

BOURS 

72.0 

4.128 

7200 

0 

7199 

6488 

3695 

89 

7200 

E  -  5  -  2  -  3 
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OPSIWnilG  LOCKTIOH  *A* 
USAFBTAC,  ASBEVIU2  HC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMURY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NUMBER: 

747810  STATIGH  FANS:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  +  5 

PERIOD 

HOHTB; 

OF  RECORD:  OCT 

JUL 

81  -  SEP 

91 

BOUFS 

LST 

HBAB 

SVUIDAFO 

DBVIATIOB 

TOTAL 

OBS 

MEAN  FUMBSR 

LB  32 

OP  BOUFS  WITH 

GB  50  GE  67 

TQfPERATURES  DEG  F 

GE  73  GE  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

72.6 

2.605 

930 

0 

930 

905 

503 

0 

930 

03-05 

71.8 

2.731 

930 

0 

930 

889 

384 

0 

930 

06-08 

72.6 

2.646 

930 

0 

930 

900 

533 

0 

930 

09-11 

76.1 

2.272 

930 

0 

930 

930 

863 

39 

930 

12-14 

76.8 

2.316 

930 

0 

930 

930 

874 

97 

930 

15-17 

76.2 

2.392 

930 

0 

930 

929 

853 

62 

930 

18-20 

74.9 

2.511 

930 

0 

930 

928 

774 

32 

930 

21-23 

73.7 

2.618 

930 

0 

930 

922 

638 

9 

930 

ALL 

BOUFS 

74.3 

3.019 

7440 

0 

7440 

7333 

5422 

239 

7440 

MONTH: 

AUG 

00-02 

72.9 

2.629 

930 

0 

930 

915 

552 

1 

930 

03-05 

72.2 

2.795 

930 

0 

930 

892 

466 

0 

930 

06-08 

72.6 

2.867 

930 

0 

930 

894 

537 

0 

930 

09-11 

76.2 

2.788 

930 

0 

930 

923 

845 

68 

930 

12-14 

77.0 

2.693 

930 

0 

930 

924 

877 

136 

930 

15-17 

76.3 

2.750 

930 

0 

930 

924 

855 

100 

930 

18-20 

75.2 

2.614 

930 

0 

930 

924 

790 

36 

930 

21-23 

73.8 

2.627 

930 

0 

930 

923 

671 

5 

930 

ALL 

BOUFS 

74.5 

3-197 

7440 

0 

7440 

7319 

5593 

346 

7440 

E  -  5  -  2  -  4 
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OPBlWrilia  lOCATIOR  *A' 
USATBIAC,  ASHBVIIXB  RC 


WET  BULB  TStPBRATUBB  SUMMARY 
FROM  HOURLY  (»SERVATIONS 


SXATIOR  HUMBER:  747810  STATIOH  HAMB:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


liST  TO  UTC:  4  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS 

LET 

MEAN 

STAROARD 

DEVIATIOR 

TOTAL 

MEAN  RIMBER 

LB  32 

OF  Houns 

6E  50 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

GE  67  GB  73  GE  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

60.8 

5.483 

900 

0 

900 

669 

255 

0 

900 

03-05 

67.8 

5.780 

900 

0 

899 

621 

179 

0 

900 

06-08 

67.9 

5.926 

900 

0 

893 

632 

192 

0 

900 

09-11 

71.9 

5.367 

900 

0 

900 

746 

526 

6 

900 

12-14 

73.2 

4.731 

900 

0 

900 

784 

621 

19 

900 

15-17 

72.9 

4.526 

900 

0 

900 

785 

581 

10 

900 

18-20 

71.5 

4.941 

898 

0 

898 

758 

478 

3 

898 

21-23 

69.7 

5.365 

897 

0 

897 

709 

344 

0 

897 

ALL 

HOURS 

70.5 

5.644 

7195 

0 

7187 

5704 

3176 

38 

7195 

MOHTH:  OCT 


00-02 

60.1 

8.770 

930 

0 

794 

274 

39 

0 

930 

03-05 

58.8 

9.188 

930 

0 

748 

244 

19 

0 

930 

06-08 

58.6 

9.258 

930 

0 

740 

233 

19 

0 

930 

09-11 

63.5 

8.125 

930 

0 

883 

395 

128 

0 

930 

12-14 

65.8 

7.385 

930 

0 

916 

482 

214 

1 

930 

15-17 

65.6 

7.153 

930 

0 

916 

491 

179 

0 

930 

18-20 

63.6 

7.611 

930 

0 

878 

386 

93 

0 

930 

21-23 

61.4 

8.199 

930 

0 

839 

311 

54 

0 

930 

ALL 

HOURS 

62.2 

8.670 

7440 

0 

6714 

2816 

745 

1 

7440 

B  -  5  -  2  -  5 
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0PEKATIH6  LOCATIOK  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMURY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747810  STATIOH  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  QA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC:  +  5 

MONTH: 

NOV 

HOURS 

LST 

NBMI 

STRRDARD 

DBVIATIGN 

TOTM. 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS  WITH 

6E  50  6B  67 

TEMPERATURES 

6E  73  6E 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

54.2 

9.871 

900 

2 

604 

62 

2 

0 

900 

03-05 

53.0 

10.319 

900 

5 

552 

73 

2 

0 

900 

06-08 

52.3 

10.766 

900 

21 

524 

80 

2 

0 

900 

09-11 

56.7 

9-772 

900 

a 

673 

156 

16 

0 

900 

12-14 

59.9 

9.041 

900 

0 

744 

256 

49 

0 

900 

15-17 

60.0 

8.548 

900 

0 

760 

232 

33 

0 

900 

18-20 

57.5 

8.913 

900 

0 

711 

154 

9 

0 

900 

21-23 

55.5 

9.576 

900 

0 

643 

113 

2 

0 

900 

AIX 

HOURS 

56.1 

10.015 

7200 

29 

5211 

1146 

115 

0 

7200 

MONTH:  DEC 


00-02 

46.7 

11.386 

930 

94 

393 

24 

0 

0 

930 

03-05 

45.6 

11.774 

930 

123 

366 

22 

0 

0 

930 

06-08 

44.8 

12.050 

930 

146 

340 

20 

0 

0 

930 

09-11 

48.4 

11.548 

930 

82 

415 

41 

0 

0 

930 

12-14 

52.2 

11.151 

930 

42 

527 

90 

1 

0 

930 

15-17 

52.7 

10.680 

930 

37 

556 

82 

0 

0 

930 

18-20 

50.3 

10.684 

930 

45 

496 

42 

0 

0 

930 

21-23 

48.2 

11.032 

930 

76 

444 

28 

0 

0 

930 

ALL 

BC3URS 

48.6 

11.613 

7440 

645 

3537 

349 

1 

0 

7440 

B  -  5  -  2  -  6 
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OPKRATIHQ  LOCATIOH  ’A' 
USAFETAC,  ASBEVILLB  RC 


WET  BULB  TEMPERATUBE  SUMMABY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  RAKE:  MOODY  AFB/VTUDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


liST 

TO  UTC:  ♦  5 

HOHTB: 

ALL 

HOURS 

I.ST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MSAH  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS 

GB  50 

1  WITH 

GS  67 

TEMPERATURES  DEG  F 

6E  73  6E  60 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

59.2 

12.728 

10956 

301 

8350 

4061 

1679 

1 

10956 

03-05 

58.1 

13.062 

10956 

413 

8047 

3804 

1285 

0 

10956 

06-08 

58.1 

13.666 

10956 

523 

7928 

3952 

1618 

1 

10956 

09-11 

62.0 

13-377 

10955 

266 

8760 

4941 

3207 

135 

10955 

12-14 

64.1 

12.228 

10955 

105 

9306 

5493 

3622 

287 

10955 

15-17 

64.1 

11.607 

10954 

81 

9462 

5477 

3422 

196 

10954 

18-20 

62.5 

11.993 

10954 

107 

9138 

4948 

283b 

79 

10954 

21-23 

60.6 

12.402 

10953 

200 

8702 

4466 

2188 

16 

10953 

ALL 

HOURS 

61.1 

12.860 

87639 

1996 

69693 

37142 

19856 

715 

87639 

B  -  5  -  2  -  7 
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OPEMTlIfG  LOCMriOn  *A* 
USAFETAC,  A3HSVILLB  HC 


DEW  POINT  TEMPERATUAS  SUWARY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  mjHBER:  747810  STATION  HAKE:  HOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

MONTS: 

JAN 

HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

KEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TQiPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LB  27 

GB  37 

LK  55 

GE  65 

HOURS 

00-02 

38.9 

13.928 

930 

168 

526 

810 

14 

930 

03-05 

38.2 

14.224 

930 

217 

500 

817 

7 

930 

06-08 

37  .6 

14.483 

930 

237 

493 

815 

13 

930 

09-11 

39.1 

15.037 

930 

204 

537 

787 

24 

930 

12-14 

39.6 

15.629 

929 

221 

541 

764 

34 

929 

15-17 

39.5 

15.651 

928 

220 

549 

764 

26 

928 

18-20 

39.8 

14.722 

930 

195 

563 

772 

12 

930 

21-23 

39.5 

13.834 

930 

192 

549 

797 

10 

930 

ALL 

HOURS 

39.0 

14.729 

7437 

1674 

4258 

6326 

140 

7437 

MONTH: 

FEB 

00-02 

43.0 

12.959 

846 

124 

599 

694 

7 

846 

03-05 

42.3 

13.401 

846 

143 

596 

687 

10 

846 

06-08 

41.8 

13.542 

846 

148 

582 

704 

14 

846 

09-11 

43.2 

14.419 

846 

144 

598 

644 

31 

846 

12-14 

43.1 

14.961 

846 

149 

587 

652 

33 

846 

15-17 

42.9 

14.727 

846 

151 

582 

652 

23 

846 

18-20 

43.4 

13.662 

846 

127 

601 

671 

21 

846 

21-23 

43.7 

12.672 

846 

105 

610 

690 

15 

846 

ALL 

HOURS 

42.9 

13.835 

6768 

1091 

4755 

5394 

154 

6768 

B  -  5  -  3  -  1 


USAFETAC/DS— 92 /27 1 


Page  325 


oPERATniG  lcx:atioii  "A* 

USAPKTAC,  ASHEVILLE  EC 


DEW  POIET  TaCPERATUBE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  6A  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC;  +  5 

MONTH: 

MAR 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  27 

OF  HOURS 

GE  37 

WITH 

LE  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

48.5 

10.936 

930 

36 

788 

640 

36 

930 

03-05 

47.6 

11.387 

930 

50 

761 

663 

40 

930 

06-08 

47.4 

11.669 

930 

63 

753 

662 

50 

930 

09-11 

48.7 

12.372 

930 

63 

755 

601 

68 

930 

12-14 

48.1 

12.532 

930 

59 

733 

622 

64 

930 

15-17 

47.2 

12.582 

930 

83 

729 

651 

54 

930 

18-20 

47.7 

12.167 

930 

68 

748 

652 

50 

930 

21-23 

48.9 

10.880 

930 

35 

786 

634 

45 

930 

AU. 

HOURS 

48.0 

11.863 

7440 

457 

6053 

5125 

407 

7440 

MONTH:  APR 


00-02 

52.4 

10.218 

900 

7 

821 

488 

89 

900 

03-05 

51.6 

10.214 

900 

4 

809 

511 

68 

900 

06-08 

51-7 

10.305 

900 

8 

809 

522 

70 

900 

09-11 

52.4 

11.443 

899 

23 

790 

479 

132 

900 

12-14 

51.5 

11.560 

900 

27 

780 

519 

115 

900 

15-17 

50.9 

11.290 

900 

30 

778 

537 

87 

900 

18-20 

51.9 

10.749 

900 

20 

806 

506 

96 

900 

21-23 

53.5 

9.810 

900 

10 

842 

463 

115 

900 

AU. 

SOURS 

52.0 

10.766 

7199 

129 

6435 

4025 

772 

7199 

B  -  5  -  3  -  2 
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OPERATING  UX:ATI0N  'a' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  temperature  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

HAY 

BOUBS  1 
LST 

KBAH 

STANDARD 

OBVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LE  27 

OF  HOURS 

GB  37 

WITH 

LB  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

61.3 

7.065 

930 

0 

930 

201 

357 

930 

03-05 

60.8 

7.104 

930 

0 

930 

226 

330 

930 

06-00 

61.0 

7-127 

930 

0 

930 

191 

378 

930 

09-11 

62.4 

7.810 

930 

0 

930 

160 

453 

930 

12-14 

61,0 

8,007 

930 

0 

929 

232 

390 

930 

15-17 

60.2 

8.199 

930 

0 

929 

263 

354 

930 

18-20 

60.9 

7.962 

930 

0 

927 

222 

388 

930 

21-23 

61.9 

7.090 

930 

0 

930 

167 

397 

930 

ALL 

HOURS 

61.3 

7.603 

7440 

0 

7435 

1662 

3047 

7440 

MONTH: 

JUN 

00-02 

58.2 

4.636 

900 

0 

900 

12 

725 

900 

03-05 

67.8 

4.640 

900 

0 

900 

15 

694 

900 

06-08 

68.5 

4.613 

900 

0 

900 

13 

745 

900 

09-11 

70.0 

4.565 

900 

0 

900 

13 

802 

900 

12-14 

68.8 

4.996 

900 

0 

900 

18 

753 

900 

15-17 

67.9 

5.022 

9U0 

0 

900 

19 

707 

900 

18-20 

68.3 

4.874 

900 

0 

900 

16 

728 

900 

21-23 

68.6 

4.416 

900 

0 

900 

11 

747 

900 

ALL 

HOURS 

68.5 

4.820 

7200 

0 

7200 

117 

5901 

7200 

B  -  5  -  3  -  3 
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GPKRKTIIIG  LOCKnCR  ’A' 
OSAFSTAC,  ASBKVILLB  RC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  +  5 

MONTH: 

JUL 

BOUItS 

LST 

MBAll 

STAHDABD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  HUMBER 

LB  27 

OF  HOURS 

6B  37 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

LB  55  GB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

71.0 

3.060 

930 

0 

930 

0 

897 

930 

03-05 

70.4 

3.112 

930 

0 

930 

0 

886 

930 

06-08 

71.1 

3.087 

930 

0 

930 

1 

894 

930 

09-11 

72.9 

2.809 

930 

0 

930 

0 

920 

930 

12-14 

71.9 

3.044 

930 

0 

930 

0 

903 

930 

15-17 

71.2 

3.421 

930 

0 

930 

2 

888 

930 

18-20 

71.4 

3.443 

930 

0 

930 

2 

898 

930 

21-23 

71.5 

3.128 

930 

0 

930 

0 

899 

930 

ALL 

HOURS 

71.4 

3.272 

7440 

0 

7440 

5 

7185 

7440 

MONTH: 

AUG 

00-02 

71.5 

2.911 

930 

0 

930 

0 

912 

930 

03-05 

71.1 

3.01j 

930 

0 

930 

0 

896 

930 

06-08 

71.4 

3.016 

930 

0 

930 

0 

902 

930 

09-11 

73.3 

3.139 

930 

0 

930 

1 

915 

930 

12-14 

72.4 

3.195 

930 

0 

930 

2 

906 

930 

15-17 

71.6 

3.283 

930 

0 

930 

3 

895 

930 

18-20 

72.0 

3.055 

930 

0 

930 

3 

909 

930 

21-23 

72.0 

2.921 

930 

0 

930 

0 

916 

930 

ALL 

BOURS 

71.9 

3.198 

7440 

0 

7440 

9 

7251 

7440 

E  -  5  -  3  -  4 
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OPERATING  LOCATION  *A” 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC:  +  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS 

MEAN 

STMIDARO 

TOTAL 

KEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LE  27 

GE  37 

LE  55 

GE  65 

HOURS 

00-02 

66.9 

6.535 

900 

0 

900 

67 

665 

900 

03-05 

66.1 

6.786 

900 

0 

900 

88 

634 

900 

06-08 

66.2 

6.909 

900 

0 

900 

93 

641 

900 

09-11 

68.3 

6.817 

900 

0 

900 

71 

6  9 

900 

CM 

H 

67.6 

6.561 

900 

0 

900 

71 

698 

900 

15-17 

66.9 

6.634 

900 

0 

900 

83 

665 

900 

18-20 

67,7 

6.537 

898 

0 

898 

62 

695 

898 

21-23 

67.3 

6.497 

897 

0 

897 

66 

686 

897 

ALL 

HOURS 

67.1 

6.736 

7195 

0 

7195 

601 

5383 

7195 

MONTH: 

OCT 

00-02 

57.2 

10.625 

930 

3 

900 

361 

289 

930 

03-05 

56.3 

10.865 

930 

3 

882 

384 

262 

930 

06-08 

56.1 

10.900 

930 

3 

876 

386 

263 

930 

09-11 

58.5 

10.889 

930 

2 

900 

328 

342 

930 

12-14 

58.4 

10.853 

930 

2 

893 

313 

337 

930 

15-17 

57-6 

11.011 

930 

9 

885 

332 

313 

930 

18-20 

58.5 

10.335 

930 

2 

898 

297 

328 

930 

21-23 

58.0 

10.223 

930 

3 

908 

317 

302 

930 

ALL 

HOURS 

57.6 

10.769 

7440 

27 

7142 

2718 

2436 

7440 

E  -  5  -  3  -  5 


USAFETAC/DS— 92/271  —  Pago  329 


CPERKTIHG  LOCATIOII  -A’ 
USAFETAC,  ASHBYILLB  IK 


DEW  POINT  THCKFATUEE  SUHMARY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MCX3DY  AFB/VTODOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

HONTH: 

NOV 

HOURS 

LST 

HBAH 

STAIIDARO 

DEVIATlOil 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  27 

OF  HOURS 

GB  37 

WITH 

LB  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

6E  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

51.2 

12.150 

900 

37 

754 

486 

109 

900 

03-05 

50.2 

12.483 

900 

46 

745 

526 

99 

900 

06-08 

49.6 

12.867 

900 

51 

730 

537 

103 

900 

09-11 

51.8 

13.159 

900 

41 

753 

466 

166 

900 

12-14 

52.0 

13.613 

900 

53 

753 

449 

161 

900 

15-17 

51.3 

13.497 

900 

61 

745 

467 

127 

900 

18-20 

52.5 

12.234 

900 

32 

778 

454 

130 

900 

21-23 

52.0 

12.077 

900 

28 

773 

475 

134 

900 

ALL 

HOURS 

51.3 

12.823 

7200 

349 

6031 

3660 

1029 

7200 

MONTH:  DEC 


00-02 

42.6 

14.439 

930 

131 

603 

743 

36 

930 

03-05 

41.9 

14.691 

930 

153 

593 

753 

33 

930 

06-08 

41.2 

14.808 

930 

176 

569 

762 

40 

930 

09-11 

43.0 

15.141 

930 

145 

615 

695 

53 

930 

12-14 

43.6 

15.708 

930 

160 

615 

671 

64 

930 

15-17 

43.4 

15.749 

930 

163 

603 

684 

54 

930 

18-20 

44.1 

14.749 

930 

117 

636 

700 

43 

930 

21-23 

43.5 

14.273 

930 

119 

630 

738 

36 

930 

ALL 

HOURS 

42.9 

14.988 

7440 

1164 

4864 

5746 

359 

7440 

B  -  5  -  3  -  6 
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OPBBATIHG  IiOCKTIOH  *A* 
USAFBXAC,  ASBEVILLB  RC 


OEW  POINT  TEMPERATURE  SIMUBY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATICR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  +  5 

MONTS 

:  ALL 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES 

LE  27  GE  37  LE  55  GE  65 

DEG  F  TOTAL 

HOURS 

00-02 

56.1 

14.967 

10956 

526 

9581 

4502 

4136 

10956 

03-05 

55.4 

15.189 

10956 

616 

9476 

4670 

3959 

10956 

06-08 

55.4 

15.617 

10956 

686 

9402 

4686 

4113 

10956 

09-11 

57.0 

15.952 

10955 

622 

9538 

4245 

4605 

10955 

12-14 

56.6 

15.796 

10955 

671 

9491 

4313 

4458 

10955 

15-17 

55.9 

15.659 

10954 

717 

9460 

4457 

4193 

10954 

18-20 

56.6 

15.167 

10954 

561 

9615 

4357 

4298 

10954 

21-23 

56.8 

14.782 

10953 

492 

9685 

4358 

4302 

10953 

ALL 

HOURS 

56.2 

15.406 

87639 

4891 

76248 

35588 

34064 

87639 

B  -  5  -  3  -  7 
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GPBRMTIIIG  UXrATIOII  *A* 
USAFETAC,  ASHBVXLLB  RC 


CUNULATIVB  FERCBIfTAGB  FREQUENCy  OP  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STKTIOK  HUMBER: 

747810 

STKTIOH 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  ♦ 

MOODY  AFB/VALOOST8  GA 

5 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  JAN 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.5 

94.6 

87.0 

77-4 

63-9 

45.3 

19.5 

73-2 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

99.6 

95.8 

88.2 

79-5 

67.5 

49.6 

22.5 

75.0 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

99.6 

96.6 

90.5 

82.0 

68.8 

51.0 

23.3 

76.0 

930 

09-11 

100.0 

99.9 

97.3 

89.5 

77.5 

66.9 

53.8 

37.0 

18.5 

68.5 

930 

12-14 

100.0 

98.1 

86.5 

70.8 

57.1 

44.2 

31.8 

20.1 

8.8 

56.1 

929 

15-17 

100.0 

97.1 

80.6 

65.3 

50.1 

39.9 

25.3 

18.0 

7.4 

52.8 

928 

18-20 

100.0 

99.8 

92.9 

81.2 

69.8 

54.5 

38.0 

24.7 

12.0 

61.9 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

98.2 

91.8 

83.5 

72.2 

52.3 

35.8 

16.5 

69.6 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.4 

94.3 

85.7 

75.5 

64.6 

50.2 

35.2 

16.1 

66.6 

7437 

NCHITH:  FEB 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

94.6 

88.8 

81.0 

67.1 

48.1 

18.3 

74.2 

846 

03-05 

100.0 

100.0 

99.5 

96.8 

90.4 

83.0 

72.0 

54.4 

24.0 

76.5 

846 

06-08 

100.0 

100.0 

99.8 

98.0 

93.0 

85.1 

73.8 

56.5 

26.7 

78.0 

846 

09-11 

100.0 

100.0 

96.7 

90.0 

79.3 

65.7 

50.7 

35.5 

13.5 

67.9 

846 

12-14 

100.0 

97.6 

84.9 

71.7 

54.4 

38.9 

26.6 

17-6 

6.3 

54.4 

846 

15-17 

100.0 

95.7 

79.4 

65.0 

45.0 

31.6 

21.2 

16.1 

6.1 

50.4 

846 

18-20 

100.0 

99.3 

92.0 

78.6 

65.4 

48.8 

31.9 

19.1 

7.1 

58.6 

846 

21-23 

100.0 

100.0 

98.7 

94.3 

85.2 

74.0 

54.6 

32.4 

11.1 

69.3 

846 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.1 

93.9 

86.1 

75.2 

63.5 

49.7 

35.0 

14.1 

66.2 

6768 
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OPEHATIHG  LOCMriOR  ’A’  CUKULATIVB  PERCERTA6B  FREQUBHCY  OF  OCCUBKENCB  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FRGH  BOUELY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

747810 

STATIOH 

LST  TO 

NAME: 

UTC:  + 

MOODY  AFB/VALDOSTA 
5 

GA 

PERIOD  OF  RECX7RD: 

MONTH:  MAR 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

I.ST 

10% 

20% 

RBLATIVK  BUMIOITY  GREATER  THAN 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.4 

98.2 

93.9 

85.7 

68.6 

48.3 

17.8 

75.5 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

98.1 

95.5 

90.0 

76.3 

60.6 

26.1 

78.9 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

99.8 

98.7 

95.5 

89.2 

79.7 

61.9 

30.3 

80.1 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

97.4 

90.1 

79.1 

62.4 

45.3 

28.5 

10.9 

65.7 

930 

12-14 

100.0 

99.5 

88.6 

70.8 

48.1 

31.2 

19.4 

9.7 

5.1 

51.8 

930 

15-17 

100.0 

97.2 

81.3 

60.1 

36.7 

25.5 

17.6 

10.3 

5.3 

47.7 

930 

18-20 

100.0 

98.6 

91.1 

76.9 

58.0 

39.1 

24.9 

15.8 

7.7 

55.7 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

98.9 

96.0 

88.7 

73.2 

48.1 

27.8 

11.0 

68.8 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.4 

94.6 

86.1 

74.4 

62.0 

47.5 

32.9 

14.3 

65.5 

7440 

MOirZB:  APR 

00-02 

100.0 

100.0 

99.8 

98.0 

93.8 

83.6 

66.9 

43.6 

17.4 

74.6 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

96.4 

88.4 

75.1 

58.1 

26.0 

78.7 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

95.8 

87,7 

74.1 

55.1 

25.8 

78.2 

900 

09-11 

100.0 

99.9 

96.2 

85.1 

69.6 

50.3 

31.4 

16.0 

4.8 

59.8 

899 

12-14 

100.0 

99.0 

84.2 

63.3 

40.9 

21.4 

12.3 

6.0 

1.3 

47.4 

900 

15-17 

100.0 

97.9 

78.4 

53.2 

32.0 

16.7 

10.3 

5.1 

.9 

43.9 

900 

18-20 

100.0 

99.2 

90.6 

74-1 

52.8 

34.2 

18.9 

9.4 

3.3 

52.6 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

99.1 

95.7 

87.0 

73.4 

49.6 

23.9 

8.2 

68.2 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

D9.5 

93.5 

83.5 

71.0 

57.0 

42.3 

27.2 

11.0 

62.9 

7199 
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OPBRKTIIIQ  UXATIGH  'A* 
aSAFBUC,  ASBKVIIXB  RC 


CIMULATIVS  PERCBITAGB  FI)BQtJERC¥  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

aWlOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  ore:  ♦  5  MONTH:  MAY 


HOURS 

LffT 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  TBAR 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.0 

93.5 

80.0 

54.2 

25.6 

79.6 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

98.3 

91.0 

72.4 

37.5 

84.1 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

95.8 

87.0 

65.3 

32.0 

82.3 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

99.5 

94.8 

81.9 

59.2 

32.7 

12.6 

2.9 

63.0 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

96.8 

78.8 

52.4 

23.2 

9.5 

3.3 

1.7 

51.1 

930 

15-17 

100.0 

99.9 

93.7 

68.4 

40.3 

20.6 

13.1 

6.6 

1.9 

49.0 

930 

18-20 

100.0 

99.8 

98.1 

83.4 

64.9 

43.4 

27.4 

15.2 

5,8 

58.3 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.9 

99.2 

94.7 

83.9 

58.1 

33.0 

13.2 

72.8 

930 

ALL 

SOURS 

100.0 

100.0 

98.5 

90.6 

79.1 

64.8 

49.8 

32.8 

15.1 

67.5 

7440 

MOIfTB:  JUN 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

92.8 

67.2 

25.7 

83.0 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.0 

82.9 

45.9 

86.8 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

94.7 

72.9 

36.8 

84.7 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

95.6 

76.6 

44.0 

13.7 

3.6 

67.8 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

99.2 

93.9 

70.6 

32.6 

14.1 

6.2 

1.4 

56.3 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

99.4 

87.4 

58.3 

32.2 

18.2 

7.9 

1.6 

55.0 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

99.9 

95.0 

80.6 

61.7 

37.3 

17.2 

5.8 

64.4 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

94.0 

70.1 

39.7 

14.2 

76.3 

900 

MX 

HOURS 

100  0 

100.0 

99.8 

96.9 

88.0 

74.5 

58.7 

38.5 

16.9 

71.8 

7200 
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OPBRIiTIllG  LOCATION  ”A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


CIMILATZVB  PERCBirTAGS  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  CBSERVATIONS 


afoma 

1  mMEgSR:  747810 

STATIOR  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  ♦  5 

PERIOD  OP 

MONTH:  JUL 

RECORD: 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

95.1 

73.5 

35.5 

85.1 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.0 

84.0 

49.9 

87.6 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

96.9 

77.8 

41.8 

86.2 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99. 0 

85.8 

55.4 

16.2 

4.1 

70.8 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

99.9 

98.4 

84.0 

41.6 

17.8 

6.6 

2.7 

59.8 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

99.6 

94.4 

72.2 

41.8 

26.5 

13.8 

5.1 

60.0 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

90.0 

71.1 

50.8 

27.5 

8.9 

69.4 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.2 

82.4 

53.5 

20.9 

60.0 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

93.1 

79.6 

65.3 

44.4 

21.1 

74.9 

7440 

MONTH:  AUG 


00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

87.1 

39.4 

86.9 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

96.0 

55.4 

89.3 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

91.7 

50.9 

88.6 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

92.4 

64.3 

24.4 

5.4 

73.1 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

69.2 

47.4 

18.9 

6.9 

1.2 

60.9 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

98.1 

79.1 

42.8 

28.3 

14.5 

2.8 

61.1 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

95.4 

79.2 

60.3 

31.5 

9.2 

72.2 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99-7 

92.0 

63.1 

21.8 

82.3 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

95.4 

62.7 

70.2 

51.9 

23.3 

76.8 

7440 
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OPERKTIIIG  LOCKTIOH  *A* 
USAFStAC,  ASHBVILLB  NC 


CIMULATIVE  PBACBirCAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


SIATIOR  HUMBER: 

747810 

STATION 

LST  TO 

NAME; 

UTC:  ♦ 

MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

5 

PERIOD  OP  RECORD: 

MONTH:  SEP 

OCT  81  -  SEP  91 

B0UR8 

LST 

1  10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.0 

93.4 

70.2 

31.1 

83.9 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

94.3 

80.8 

43.3 

86.1 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

94.1 

79.3 

43.1 

85.9 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

99.9 

99.1 

94.^ 

80.9 

54.6 

23.7 

8.7 

70.7 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

99.8 

94.0 

75.8 

38.9 

18.4 

7.7 

2.6 

58.2 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

90.1 

66.1 

36.8 

19.6 

8.3 

2.9 

56.9 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

99.9 

98.0 

92.0 

77.4 

51.7 

23.3 

8.4 

69.6 

898 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

99.2 

96.5 

85.6 

48.4 

15.9 

79.4 

897 

ALL 

muRs 

100.0 

100.0 

99.9 

97.6 

90.9 

78.4 

64.0 

42.7 

19.5 

73.8 

7195 

MONTH:  OCT 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

97.2 

92.9 

80.5 

57.8 

28.5 

80.0 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

95.6 

83.5 

65.2 

34.7 

82.1 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

96.3 

82.6 

65.5 

34.3 

82.3 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

99.8 

96.3 

84.7 

68.6 

47-1 

24.3 

9.5 

67.6 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

96.0 

82.0 

62.4 

34.9 

16.7 

7.5 

3.2 

54.7 

930 

15-17 

100.0 

99.9 

93.7 

75,7 

53.7 

30.3 

17.7 

7.1 

3.2 

52.4 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

98.8 

95.6 

86.0 

68.5 

46.2 

21.8 

7.4 

66,9 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.9 

98.6 

96.0 

90.5 

73.5 

44.4 

16.5 

76.3 

930 

ALL 

aOURS 

100.0 

100.0 

98.5 

93.5 

84.8 

72.2 

56.0 

36.7 

17.2 

70.3 

7440 
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OPBRATIIIG  UXMriOtl  ”A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  NC 


CUMUIATIVB  PERCBlfTAGE  FREQUENCY  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
PROM  HOURLY  CffiSERVATlORS 


STKnOII  HUMBER:  747810 

STATION 

LST  TO 

NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

IfTC:  +  5 

PERIOD  OF 

MONTH:  NOV 

RECORD: 

cx:r  81  -  SEP  91 

HOURS 

LST 

lot 

20% 

RBLATIVB  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.8 

98.7 

96.6 

91.7 

79.6 

63.1 

35.0 

80.8 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

ICO.O 

99.3 

97.6 

92.3 

81.9 

66.0 

39.3 

82.5 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.6 

92.6 

83.4 

67.8 

40.7 

83.1 

900 

09-11 

100.0 

99.8 

98.9 

95.2 

84.9 

71.6 

56.0 

39.8 

21.1 

71.1 

900 

12-14 

100.0 

98.6 

93.9 

79.1 

62.3 

43.9 

23.8 

12.1 

6.2 

56.5 

900 

15-17 

100.0 

98.1 

90.9 

74.9 

55.0 

37.4 

20.9 

12.2 

6.6 

54.0 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

98.8 

94.9 

86.7 

74.0 

55.0 

28.9 

12.8 

69.4 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

99.7 

98.0 

95.2 

88.2 

75.0 

54.1 

23.8 

77.7 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.6 

97.7 

92.5 

84.5 

74.0 

59.4 

43.0 

23.2 

71.9 

7200 

MONTH:  DEC 


00-02 

100.0 

100.0 

99.2 

97.3 

91.4 

82.6 

71.6 

52.8 

21.5 

76.3 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

99.0 

98.3 

93.2 

84.9 

75.6 

58.5 

27.5 

78.4 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

95.2 

86.7 

75.9 

58.8 

29.8 

79.1 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

98.7 

93.4 

81.9 

71-5 

57.5 

39.7 

17.6 

70.6 

930 

12-14 

100.0 

99.6 

90.6 

74.4 

61.2 

44.4 

28.7 

17.7 

5.6 

56.7 

930 

15-17 

100.0 

98.8 

85.1 

70.1 

55.9 

40.0 

25.3 

16.3 

5.2 

54.2 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

96.8 

89.1 

78.2 

66.5 

50-2 

29.1 

10.4 

66.6 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.0 

95.9 

87.3 

78.9 

64.8 

45.4 

16.5 

73.5 

930 

AU. 

BOURS 

100.0 

99.8 

96.2 

89.7 

80.5 

69.4 

56.2 

39.8 

16.8 

69.4 

7440 
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OPBRKTtllG  UXATIOM  ‘A*  CUHULAXIVB  PBRCBHTAGB  FREQUBICy  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATICMS 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  HOCOY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

UTC;  ♦  5 

HCffnB:  ALL 

BOURS 

Lsr 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.8 

98.4 

95.6 

90.6 

79.9 

59.3 

26.3 

79.4 

10956 

03-05 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

96.7 

92.6 

84.4 

69.1 

36.1 

82.2 

10956 

06-08 

100.0 

100.0 

99.9 

99.3 

97.2 

92.8 

84.2 

67.0 

34.7 

82.1 

10956 

09-11 

100.0 

100.0 

98.7 

94.4 

85.7 

71.0 

49.4 

26.1 

10.0 

68.1 

10955 

12-14 

100.0 

99.4 

93.4 

81.5 

63.3 

36.9 

19.8 

10.1 

3.8 

55.3 

10955 

15-17 

100.0 

98.7 

90.3 

75.3 

53.8 

33.0 

20.4 

11.3 

4.1 

53.1 

10954 

18-20 

100.0 

99.7 

96.6 

88.8 

76.7 

59.9 

41.1 

22.0 

8.3 

63.8 

10954 

21-23 

100.0 

100.0 

99.5 

97.5 

93.0 

85.2 

67.2 

41.9 

15.8 

74.5 

10953 

ALL 

BOURS 

100.0 

99.7 

97.3 

91.8 

82.8 

70.3 

55.8 

38.4 

17.4 

69.8 

87639 
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PART  P 


PRESSURE  SUMMRIES 

ALL  PRESSURE  DATA  IR  PART  P  IS  TAKER  PRCM  HOURLY  OBSERVATIONS.  IT  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  SYNC^IC  REPORTING  TIME  PERIODS  FC«  EACH  MONTH 
(ALL  YEARS  CCMBIRED). 

-  BY  MCHTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  OOMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IN  MILLIBARS,  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION 
COUNTS.  THIS  SUlWARY  IS  ROT  AVAILABLE  REI  METAR  REPORTING  SITES. 

ALTIMETER  SETTING. 

IR  INCHES  OP  MERCURY  (BO),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND 
TOTAL  OBSERVATION  COURTS. 

STATION  PRESSURE. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (BG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND 
TOTAL  OBSERVATIOH  COUNTS. 


PRESSURE  CONVERSIONS  ARB:  1  MILLIBAR  •  0.02953  INCHES  OF  MERCURY  (BG). 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


SEA  LEVEL  PRESSURE  IN  MILLIBARS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  IfTC:  ♦  5 


HOURS 

(LST) 

STATS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1020.9 

5.364 

310 

1019.7 

6.285 

282 

1017.8 

6.471 

310 

1016.3 

4.729 

300 

1016.7 

3.227 

310 

1016.:. 

3.079 

300 

1C17.8 

->.4/6 

31o 

1017.0 

2.695 

310 

1017.5 

3.307 

300 

1018.9 

4.040 

310 

1019.3 

5.128 

300 

1021.4 

5.009 

310 

1018.3 

4.795 

3652 

0400 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1020.6 

5.540 

310 

1019.1 

6-327 

282 

1017.1 

6.547 

310 

1015.8 

4.755 

300 

1016.2 

3.245 

310 

1015.8 

3.087 

300 

1017.3 

2.489 

310 

1016.4 

2.685 

310 

1016.9 

3.322 

300 

1018.4 

4.077 

310 

1019.0 

5.085 

300 

1021.2 

5.137 

310 

1017.8 

4.873 

3652 

0700 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1021.2 

5.660 

310 

1020.0 

6.476 

282 

1018.3 

6.711 

310 

1017.1 

4.867 

300 

loi^.a 

3.324 

310 

1017.0 

3.151 

300 

1018.4 

2.517 

310 

1017.5 

2.706 

310 

1018.0 

3.390 

300 

1019.5 

4.201 

310 

1019.9 

5.040 

300 

1021.8 

5.155 

310 

1018. 9 

4.878 

3652 

1000 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1022.7 

5.662 

310 

1021.3 

6.482 

282 

1019.4 

6.797 

310 

1017.9 

4.969 

300 

1018.0 

3.419 

310 

1017.5 

3.1/2 

300 

1019.0 

2.546 

310 

1018.3 

2.748 

310 

1018.9 

3.388 

300 

1020,5 

4.306 

310 

1021.1 

5.002 

300 

1023.2 

5.164 

310 

1019.8 

5.017 

3652 

1300 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1021.1 

5.492 

310 

1020.0 

6.446 

282 

1018.1 

6.624 

310 

1016.6 

4.944 

300 

1016.9 

3.436 

310 

1016.6 

3.162 

300 

1018.1 

2.495 

310 

1017.2 

2.753 

310 

1017.6 

3.337 

300 

1018.9 

4.229 

310 

1019.2 

4.982 

300 

1021.4 

5.142 

310 

1018.5 

4.873 

3652 

1600 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1019.8 

5.271 

310 

1018.2 

6.389 

282 

1016.3 

6.493 

310 

1014.8 

4.844 

300 

1015.3 

3.368 

310 

1015.1 

3.033 

300 

1016.6 

2.510 

310 

1015.6 

2.688 

310 

1016.1 

3.360 

300 

1017.5 

4.216 

310 

1018.0 

4.888 

300 

1020.2 

4.981 

310 

1016.9 

4.835 

3652 

1900 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1020.6 

5.270 

310 

1018.8 

6.404 

282 

1016.8 

6.303 

310 

1015.0 

4.773 

300 

1015.4 

3.266 

310 

-.015.2 

3.033 

300 

1016.9 

2.531 

310 

1016.0 

2.666 

310 

1016.5 

3.337 

299 

1018.3 

4.274 

309 

1018.9 

4.905 

300 

1021.1 

4.959 

310 

1017.5 

4.904 

3650 

2200 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1021.4 

5.261 

310 

1019.7 

6.389 

282 

1018,0 

6.399 

310 

1016.5 

4.713 

300 

1016.9 

3.280 

310 

1016.6 

3-025 

300 

1018.1 

2.473 

310 

1017.3 

2.671 

310 

1017.9 

3.352 

299 

1019 

4.270 

310 

1019.6 

4.931 

300 

1021.6 

5.038 

310 

1018.6 

4.809 

3651 

ALL 

HOURS 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1021.0 

5.500 

2480 

1019.6 

6.460 

2256 

1017.7 

6.619 

2480 

1016.2 

4.920 

2400 

1016.6 

3.430 

2480 

1016.3 

3-196 

2400 

1017.8 

2.618 

2480 

1016.9 

2.819 

2480 

1017.4 

3.453 

2398 

1018.9 

4.287 

2479 

1019.4 

5.065 

2400 

1021.5 

5.137 

2480 

1018.3 

4.944 

29213 
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CraUTIRG  lACKTIGH  'A* 
USAFBIAC,  ASHBVILLB  RC 


ALTIMETER  SBTTIlfG  IR  INCHES 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


SXKTIOR  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAL006TA  GA  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC;  +  5 


HOURS 

(LST) 

STKES 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

MEAN 

30.15 

30.11 

30.06 

30.02 

30.03 

30.02 

30.06 

30.04 

30.05 

30.10 

30.10 

30.16 

30.08 

SD 

.157 

.184 

.191 

.139 

.094 

.090 

.073 

.079 

.097 

.118 

.150 

.146 

.140 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0400 

HSIUI 

30.14 

30.10 

30.04 

30.00 

30.02 

30.01 

30.05 

30.02 

30.04 

30.08 

30.10 

30.16 

30.06 

SD 

.162 

.185 

.192 

.140 

.095 

.091 

.073 

.079 

.098 

.120 

.148 

.150 

.142 

TOT  CBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0700 

NBAN 

30.16 

30.12 

30.07 

30.04 

30.05 

30.04 

30.08 

30.06 

30.07 

30.11 

30.12 

30.18 

30.09 

SD 

.166 

.190 

.197 

.142 

.098 

.093 

.074 

.079 

.100 

.123 

.147 

.150 

.142 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1000 

MKAN 

30.20 

30.16 

30.11 

30.06 

30.07 

30.06 

30.10 

30.08 

30.10 

30.14 

30.16 

30.22 

30.12 

SD 

.166 

.190 

.199 

.146 

.101 

.093 

.075 

.081 

.100 

.126 

.146 

.151 

.146 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1300 

HEAR 

30.15 

30.12 

30.07 

30.03 

30.04 

30.03 

30.07 

30.05 

30.06 

30.09 

30.10 

30.16 

30.08 

SD 

.161 

.189 

.195 

.145 

.100 

.093 

.074 

.080 

.098 

.124 

.146 

.150 

.142 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1600 

MEAN 

30.12 

30.07 

30.02 

29.97 

29.99 

29.98 

30.03 

30.00 

30.01 

30.05 

30.07 

30.13 

30.04 

SD 

.155 

.188 

.191 

.143 

.099 

.089 

.073 

.079 

.099 

.124 

.143 

.145 

.141 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1900 

MEAN 

30.14 

30.09 

30.03 

29.98 

29.99 

29.99 

30.04 

30.01 

30.03 

30.08 

30.09 

30.16 

30.05 

SD 

.154 

.188 

-187 

.140 

.096 

.089 

.074 

.078 

.098 

.125 

.143 

.145 

.143 

TOT  CBS 

310 

283 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

309 

300 

310 

3650 

2200 

MEAN 

30.16 

30.12 

30.07 

30.02 

30.04 

30.03 

30.07 

30.05 

30.07 

30.11 

30.11 

30.18 

30.09 

SD 

.155 

.187 

.188 

.138 

.096 

.089 

.073 

.078 

.098 

.125 

.145 

.147 

.140 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3651 

ALL 

MEAN 

30.15 

30.11 

30.06 

30.02 

30.03 

30.02 

30.06 

30.04 

30.05 

30.10 

30.11 

30.17 

30.08 

HOURS 

SD 

.161 

.189 

.194 

.145 

.101 

.094 

.077 

.083 

.102 

.125 

.148 

.150 

.144 

TOT  OBS 

2479 

2256 

2480 

2400 

2480 

2400 

2480 

2480 

2398 

2479 

2400 

2480 

29212 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  HC 


STATION  PRESSURE  IN  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STKnCH  HUHBSR; 

;  747810 

STATIOtl  HAHE:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA 

LOT  TO  OTC:  ♦  5 

PERIOD  OP  RECORD: 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

(LOT) 

STATS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

MEAN 

29.89 

29.85 

29.80 

29.76 

29.77 

29.76 

29.80 

29.78 

29.79 

29.84 

29.84 

29.90 

29.82 

SD 

.156 

.183 

.189 

.138 

.094 

.090 

.073 

.079 

.097 

.118 

.150 

.146 

.139 

TOT  OBS 

310 

•’82 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0400 

MEAN 

29.88 

29.84 

29.78 

29.74 

29.76 

29.75 

29.79 

29.76 

29.78 

29.82 

29.84 

29.90 

29.80 

SD 

.162 

.184 

.191 

.139 

.095 

.091 

.073 

.079 

.097 

.119 

.148 

.150 

.142 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0700 

MEAN 

29.90 

29.86 

29.82 

29.78 

29.79 

29.78 

29.82 

29.80 

29.81 

29.85 

29.86 

29.92 

29.83 

SD 

.165 

.189 

.196 

.142 

.097 

-093 

.074 

.079 

.100 

.122 

.147 

.150 

.142 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

3?0 

310 

3652 

1000 

MEAN 

29.94 

29.90 

29.85 

29.80 

29.81 

29.80 

29.84 

29.82 

29.84 

29.88 

29.90 

29.96 

29.86 

SD 

.166 

.189 

.198 

.146 

.100 

.093 

.075 

.081 

.100 

.126 

.146 

.151 

.146 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

1300 

MEAN 

29.89 

29.86 

29.81 

29.77 

29.78 

29.77 

29.81 

29.79 

29.80 

29.83 

29.84 

29.90 

29.82 

SD 

.203 

.233 

.194 

.144 

.100 

.093 

.074 

.080 

.098 

.124 

.145 

.150 

.151 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1600 

MEAN 

29.86 

29.81 

29.76 

29.71 

29.73 

29.72 

29.77 

29.74 

29.75 

29.79 

29.81 

29.87 

29.78 

SD 

.154 

.186 

.189 

.141 

.098 

.089 

.073 

.079 

.098 

.123 

.142 

.145 

.141 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1900 

MEAN 

29.88 

29.83 

29.77 

29.72 

29.73 

29.73 

29.78 

29.75 

29.77 

29.82 

29.83 

29.90 

29.79 

SD 

.154 

.186 

.186 

.139 

.095 

.089 

.074 

.078 

.097 

.125 

.143 

.145 

.142 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

309 

300 

310 

3650 

2200 

HEAR 

29.90 

29.85 

29.81 

29.76 

29.78 

29.77 

29.81 

29.79 

29.81 

29.85 

29.85 

29.92 

29.83 

SD 

.154 

.230 

.186 

-137 

.096 

.089 

.073 

.078 

.098 

.124 

.144 

.147 

.145 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3651 

All. 

MEAN 

29.89 

29.85 

29.80 

29.76 

29.77 

29.76 

29.80 

29.78 

29.79 

29.84 

29.85 

29.91 

29.82 

HOURS 

SD 

.167 

.200 

.193 

.144 

.100 

.094 

.077 

.083 

.101 

.125 

.148 

.150 

.145 

TOT  OBS 

2479 

2256 

2480 

2400 

2480 

2400 

2480 

2480 

2398 

2479 

2400 

2480 

29212 
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IS  ISIIS 


pppppppp 
ppppppppp 
pp  pp 

pp  pp 

ppppppppp 
pppppppp 


AAAMAAA 
M  AA 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


RRRRRRRR 
RRBRRRRRH 
RR  RR 

RR  RR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


TTTTTTTTTT 

TTTTTTTTTT 

TP 

TP 

n? 

TP 

TP 

TP 

TP 

TT 


6G0G6G 
GGGGGGGG 
GG  GG 

66 
GG 

GG  G6GG 
GG  GGGGG 
GG  GG 

GGGGGGGG 
6G6GG6 


G  -  1  -  X 
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PART  G 


CROSSHIHD  SUIMARY 


CBOSSWIRD  SUMMARIES. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  BQURLY  AND  SPECIAL  OBSERVATICMS  (INCLUDING 
PEAK  GUST  REMARKS).  THE  TABLES  ARE  SUN1ARIZBD  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED) . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AMD  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED)  . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (FOF)  OF  THE  'CROSS-RUNVIAy  WIND 
COMPONENT’  FOR  THE  HIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARE  TWQ  OOMPORERT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  REPtBtTED  HIND  DIRECTION  AND  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS. 

THE  SECOND  COMPONENT  IS  COMPIfTSD  FROM  THE  HIGHEST  REPORTED  WIND 
SPEED  AND  DIRECTION  FROM  ALL  OBSERVATIONS  INCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AMD  SPECIAL  OBSERVATIONS. 

OBSERVKTIOR  COUNTS  INCLUDE  CALM  HINDS. 

VARIABLE  WINDS  ARB  CONSIDERED  A  DIRECT  CROSSWIND  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  THE  SPECIFIED  THRESHOLD  HIND  SPEED  VALUB(S). 

A  TOTAL  aBSERVATIOH  COUNT  IS  INCLUDED. 


0-1-2 
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OFESKTIHO  IiOCKTIOR  'A' 
USAFEIAC,  ASHBVHJJS  RC 


PERCENTAGE  FREQUBNCy  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  BOURLT  CSSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  003-183 

STATIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  6A  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  OTC:  *  5  MONTH:  JAN 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGCBtY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RIS) 

GEIO 

GEIS  GE25  OBS 

GEIO 

GE15 

6E25  OBS 

GEIO 

GEIS  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATBOORY  A 

1.6 

930 

1.3 

930 

1.4 

.1  930 

2.8 

.3 

930 

CJOBOORT  B 

2.0 

.9  1082 

3.6 

1.0 

.1  1116 

2.5 

.8  1195 

4.2 

1.5  .3 

1176 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KT8) 

GEIO 

GEIS  GE2S  (ffiS 

GEIO 

GEIS 

aE25  (»S 

GEIO 

6E15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

4.7 

.3  930 

5.1 

.4 

930 

.9 

.1  930 

.9 

930 

CKTEGORY  B 

8.S 

2.8  .2  1089 

8.2 

2.9 

.5  1085 

2.2 

1.1  .1  1057 

2.3 

.7 

1064 

TIMB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOUBS 

SPEED  KTS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

GEIO  GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

3.0 

.3 

4650 

2.3  .2 

7440 

CATEGORY  B 

5.1 

1.8 

.2 

5602 

4.2  1.5  .1 

8864 

G  -  2  -  1 
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CPBMTIHG  UKKTIOM  ’A' 
USATKiAC,  ASBBVIIXB  RC 


PBRCERIAGE  FREQUENCY  <X  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  003-183 

SXATIOH  NUHIER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  FEB 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITBIN  THE  HOUR  (BOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GB15  GB25 

OBS 

GEIO 

(315 

GE25  OBS 

OHIO 

GB15  GE25  OBS 

GEIO 

6B15 

GE25 

OBS 

aUKOQRY  A 

2.7 

.4 

846 

3.3 

.8 

846 

2.7 

.2  846 

3.4 

.7 

846 

CATEGORY  B 

5.1 

2.2  .5 

996 

4.0 

2.0 

.3  1044 

3.7 

1.3  .2  1105 

6.3 

2.8 

.2 

1089 

TIW  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

OBIS  aB25 

OBS 

6B10 

GB15 

GB2S  OBS 

GEIO 

0815  GB25  OBS 

GEIO 

GB15 

GB2S 

OBS 

CATEGORY  A 

5.3 

.9 

846 

6.7 

1.1 

846 

2.2 

.2  846 

3.0 

.1 

846 

CATEGORY  B 

10.4 

4.7  .6 

1021 

9.9 

4.6 

.3  959 

4.3 

2.2  .1  937 

5.1 

2.8 

.2 

941 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  BOURS 

SPUD  RTS 

QBIO 

GB15 

GE25 

OBS 

GEIO  GB15  6B25 

OBS 

CATEGORY  A 

4.1 

.6 

4230 

3.7  .6 

6768 

CATEGORY  B 

6.9 

3.1 

-3 

5111 

6.1  2.8  .3 

8092 

G  -  2  -  2 
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oPKmTma  locktioii  *a‘ 

USAFBTAC,  ASHBVILUB  DC 


PBRCBHTAGS  FREQUEMCy  OF  OCCURREMCB  OF  CROSSWIRDS 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  003-183 

STKnOH  HIMHER:  747810  STATIOH  NAME:  MOODY  AFB/VALD03TA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  t  S  MONTH:  MAR 

CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATBOtRtY  B:  HIGHEST  triNDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (L3T) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RIS) 

GEIO 

GE15 

GB25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GEIS 

6E25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.3 

.6 

930 

1.8 

.9 

930 

1.2 

930 

4.5 

.3 

930 

CATEGORY  B 

4.1 

2.0 

.7 

1040 

3.2 

1.7 

.5 

1104 

2.6 

1.2 

.1 

1210 

7.0 

3.2 

.2 

1138 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

6E1S 

GE25 

OBS 

GEIO 

GB15 

GE2S 

OBS 

GEIO 

GB15 

GB25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GB25 

OBS 

CATBOCRY  A 

7.7 

.8 

930 

7.2 

.4 

.1 

930 

3.0 

.4 

930 

1.9 

.5 

930 

CATEGORY  B 

13.3 

5.0 

.4 

1050 

13.6 

6.1 

.5 

1033 

5.6 

2.0 

.2 

999 

4.4 

1.7 

.1 

1001 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KIS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEOGRY  A 

4.7 

.4 

-0 

4650 

3.7 

.5 

.0 

7440 

CATEGORY  B 

8.3 

3.4 

.3 

5430 

6.6 

2.8 

.3 

8575 

0  -  2  -  3 
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oraumo  locATioR  -a* 

USAFBEAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CROSSWIRDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  003-183 

SmiGN  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALD06TA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  APR 


CATEGORY  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  - 

0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GE15  GB2S  OBS 

GEIO 

GB15 

GE25  OBS 

GEIO 

6B15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

CATBOOirr  K 

.3 

900 

.8 

.2 

900 

.8 

900 

2.3 

.3  899 

CATEGORY  B 

.5 

.1  966 

1.2 

.5 

.2  992 

1.5 

.7 

.1  1128 

6.5 

2.0  .1  1003 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  - 

2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS) 

GEIO 

GEIS  6B2S  OBS 

GEIO 

GEIS 

GB25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

5.7 

.1  900 

6.2 

.2 

900 

2.0 

900 

.2 

900 

CATEGORY  B 

12.7 

4.6  963 

12.2 

4.8 

.2  973 

3.5 

1.5 

963 

.4 

.3  .1  960 

TIIS  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOURS 

SPEED  RTS 

GBIO 

GEIS 

GE25 

OBS 

GEIO  GE15 

6E25 

OBS 

CATEGORY  A 

3.4 

.1 

4499 

2.3  .1 

7199 

CATEGORY  B 

7.1 

2.6 

.1 

5030 

4.8  1.8 

.1 

7948 

G  -  2  -  4 
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OPEmTIHG  LOCmOR  'A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC 


PBECERTAGE  FHEQUERCI  OP  OCCURREECB  OF  CROSSWIHDS 
FROM  HOURLY  CSSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  003-183 

SIATIOH  NUMBER:  747810  STATIGH  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  IRC:  *  5  MONTH:  MAY 


CATEGORY  A:  ARY  CEILING  C8l  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATBGORy  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  - 

0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

GEIO 

GEIS  GE25  OBS 

GEIO 

GB15 

GE25  OBS 

GEIO 

GE15  6E25  OBS 

GEIO 

GEIS  GE25  OBS 

CATBOCmY  A 

.3 

930 

.1 

930 

.3 

930 

1.6 

.1  930 

CATEGORY  B 

1.0 

.2  988 

.4 

.1 

1025 

.7 

.2 

1133 

3.6 

1.2  1014 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  - 

2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS) 

GEIO 

6B15  6B2S  OBS 

GEIO 

GEIS 

GE25  OBS 

GEIO 

GB15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

CATBOCRY  A 

3.3 

930 

4.8 

.1 

930 

1.7 

.1 

930 

.4 

930 

CATEGORY  B 

9.3 

2.9  .3  1025 

8.8 

3.7 

.2  1077 

3.1 

1.2 

1009 

.4 

985 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GEIO 

GB15 

GE25 

OBS 

GEIO  GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.4 

.1 

4650 

1.6  .0 

7440 

CATEGORY  B 

5.1 

1,8 

.1 

5258 

3.4  1.2 

.1 

8256 

0  -  2  -  5 
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OPBRKrillG  lOCHnOH  ’A- 
USAFETAC,  ASBKVIUA  RC 


PBRCEIIXAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 
FBOH  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  003-163 

EIATIOR  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAL006TA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UTC;  ♦  5  MONTH;  JUN 

CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  SPECIALS) 


TIME  (LST)  0000  -  0200  0300  -  0500  0600  -  0800  0900  -  1100 


SPEED  (KTS) 

GEIO  GEIS  GE25 

OBS 

GElO  GB15  GE25 

OBS 

6B10  6B15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15 

6E25 

OBS 

CMtSOORT  A 

.1 

900 

900 

900 

1.3 

900 

CATBOORY  B 

.1 

966 

.1  .1 

1030 

.1  1121 

2.5 

.9 

.1 

1010 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1600  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS) 

GEIO 

0815  GE25  OBS 

GEIO 

GEIS 

GB25 

OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

1 

CATBOORT  A 

1.7 

900 

2.1 

.1 

900 

.4 

900 

.2 

900 

CATEGORY  B 

4.9 

1.9  .1  1013 

4.4 

1.5 

.4 

1079 

2.1 

.8  1037 

.5 

.2  .1  960 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

SOURS 

SPEED  nra 

GEIO 

GB15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GB15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.1 

-0 

4500 

.7 

-0 

7200 

CATEGORY  B 

2.8 

1.0 

.1 

5260 

1.8 

.7 

.1 

8236 

G  -  2  -  6 
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OFEmTlRO  LOCMIOH  ’A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  HC 


PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  003-183 

STATIGR  HUffiSR:  747810  STATIOH  NAME:  HCXIDY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  WTC:  ♦  5  MONTH:  JUL 


CATEOC»T  A: 

ANY  CEILING  (»  VISIBILITY 

(HOURLY  CnS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (HOURLIES  + 

SPECIALS) 

TIMB  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GEIS 

GE2S  (ns 

GEIO 

GB15  GE25  OBS 

GEIO 

GEIS  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  6E25 

OBS 

CKTBOORY  A 

930 

930 

930 

.6 

930 

CKTBOORT  B 

.1 

982 

.1 

1068 

1153 

2.1 

.5 

1065 

TIMB  (LBT) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GBIO 

6B15 

OE25  OBS 

GEIO 

GEIS  GB25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.9 

.2 

930 

2.6 

.2  930 

1.5 

.2  930 

.2 

930 

CATEGORY  B 

3.9 

1.3 

.1  1093 

6.9 

3.0  .2  1204 

3.2 

1.5  .5  1069 

.7 

.1 

1002 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GEIO 

GB15 

GB25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.1 

.1 

4650 

,7 

.1 

7440 

CATEGORY  B 

3.3 

1,3 

.2 

5584 

2.2 

,8 

-1 

8636 

G  -  2  -  7 
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OPBUTIHO  liOCATIOl  ’A* 
USAFKTAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCSRTAGB  FRBQUENCY  OF  OCCURRBHCB  OP  CROSSWINDS 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  003-183 

STATION  RUIfflER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VAU>08TA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  AUG 

CATEGORY  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

GBIO 

GB15  GB2S  OBS 

GBIO 

GB15  GB2S  OBS 

6E10 

6B15  GE25  OBS 

GEIO 

6B15 

6E25  OBS 

CATEGORY  A 

930 

930 

.1 

930 

.6 

.1 

930 

CATEGORY  B 

.1 

994 

.1 

1081 

.5 

-1  1270 

1.2 

.3 

1105 

TINE  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GBIS 

CaB25 

OBS 

GBIO 

GBIS 

GE25 

OBS 

GBIO 

GB15 

GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

.9 

.1 

930 

2.0 

.1 

930 

1.2 

.1 

930 

.3 

930 

CATEGORY  B 

2.8 

1.3 

.4 

1130 

6.3 

3.0 

.1 

1152 

2.7 

1.1 

.2  1088 

.6 

1005 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOUBS 

SPEED  RTS 

GEIO 

GB15 

GB25 

OBS 

GEIO 

OE15 

6E25 

OBS 

CKTEGORT  A 

1.0 

-1 

4650 

.6 

.1 

7440 

CATBOOKT  a 

2.7 

1.1 

.1 

5745 

i.e 

.7 

.1 

8825 

0  -  2  -  8 
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OPBRATIIIG  U^CATIOII  "A" 
USAFiSX.C,  ASHBVILI.B  HC 


PERCKirEAGE  FRBQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CR06SWINDS 
FROM  HOURLY  CeSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  READING:  003-183 

STATIOH  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  OTC:  +  5  MONTH:  SEP 


CA3  3GOPY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  -i-  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (KTS) 

GBIO 

GE15  GE25 

OBS 

GEIO 

GEIS  GE2S  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

GEIO 

GE15 

6E25  OBS 

CATEGORY  A 

.2 

900 

.3 

900 

900 

2.1 

.1 

900 

CATEGORY  B 

.6 

.3 

994 

.6 

.3  1040 

.6 

.3 

1254 

3.3 

.9 

.1  1061 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (KTS) 

GEIO 

GEIS  GE2S 

OBS 

GEIO 

GB15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GB25  OBS 

CKTBOORY  A 

1.2 

.2 

900 

1.6 

.1  900 

.4 

898 

.3 

897 

CATEGORY  B 

4.0 

1.2  .2 

996 

4.9 

2.1  .3  1044 

1.8 

.5  .1 

9P9 

.7 

968 

TIME  (LST) 

06C0 

-  2000 

ALL 

BOORS 

SPEED  KTS 

GEIO 

GB15 

GE25 

OBS 

GEIO 

6E15 

GE25 

OBS 

CArr«X»Y  A 

1,1 

,1 

4498 

.8 

.1 

7195 

CATEOGRY  B 

2.8 

1-0 

,1 

5324 

2.0 

.7 

-- 

8326 

G  -  2  -  9 
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OPERATlIiG  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  HEADING: 


003-183 


STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MONTH:  OCT 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 


0000  -  0200 


0300  -  0500 


0600  -  0800 


0900  -  1100 


SPEED  (KTS) 

GBIO 

GE15 

GE25  OBS 

GEIO 

GE15 

6E25 

OBS 

6B10 

GE15 

6E25 

OBS 

GEIO 

6E15 

GE25  OBS 

CKEEOORy  A 

.2 

930 

.2 

930 

.2 

.1 

930 

.4 

930 

CATEGORY  B 

.6 

984 

.6 

1022 

.4 

.2 

-1 

1128 

1.8 

.3 

1039 

TIME  (LST) 

120<] 

1  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

210G 

1  -  2300 

SPEED  (KTS) 

GEIO 

GEIS 

CB25  OBS 

GEIO 

GB15 

6B2S 

OBS 

esio 

CEIS 

GB25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25  OBS 

CMEOORY  A 

1.4 

930 

1.0 

.2 

930 

.1 

930 

930 

CATEODKY  B 

5.3 

.8 

993 

2.8 

1.1 

.1 

989 

.8 

.2 

974 

.3 

.1 

980 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GEIO 

GE15 

GB25 

OBS 

GEIO 

GE15 

6E25 

OBS 

CATEGORY  A 

.6 

-1 

4650 

.4 

.0 

7440 

CATEGORY  B 

2.2 

.5 

.0 

5123 

1-6 

.3 

.0 

8109 

G  -  2  -  10 


USAFETAC/DS--92/271  —  Pago  356 


OPERATIRG  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  003-183 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD;  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIPEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

GEIO 

CE15  GE25 

OBS 

GEIO 

0E15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.9 

.1 

900 

.9 

.2  900 

1.1 

.1 

900 

1.6 

900 

CATEGORY  B 

2.1 

.7  .4 

998 

1.8 

.9  .1  1047 

1.8 

.8  .1 

1189 

3.1 

1.1 

1115 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

6E10 

SEIS  GE25 

OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

GEIO 

GB15  GE25 

OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

OCTBOORY  A 

2.9 

900 

2.2 

900 

.3 

.1 

900 

.6 

.2 

900 

CATEGORY  B 

6.7 

2.4 

970 

4.9 

1.5  959 

1.0 

.4 

957 

1.3 

.5  .2 

979 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GEIO 

GB15 

GB25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEOOET  A 

1.6 

.0 

4500 

1.3 

.1 

7200 

CATEGORY  B 

3.4 

1.2 

.0 

5190 

2.8 

1.0 

.1 

8214 

6-2-11 
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OPERATING  LOCATION  ”A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING;  003-183 

STATION  NUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALOOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  DEC 

CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WIIHXN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPBBD  (KTS) 

GEIO 

GB15  GB25 

OBS 

GBIO 

GB15  GB25  OBS 

GBIO 

GB15 

GB25 

OBS 

6E10 

GE15 

GE25 

OBS 

CA3SGORY  A 

.9 

930 

1.2 

.1  930 

1.0 

930 

1.6 

.1 

930 

CATEGORY  B 

2.5 

.4 

1028 

2.2 

1 .2  1076 

1.5 

.6 

.1 

1154 

2.6 

.9 

.2 

1168 

TIHB  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPBBD  (KTS) 

GBIO 

GB15  CB25 

OBS 

GBIO 

6B15  GB25  OBS 

GBIO 

6B15 

GB25 

OBS 

GBIO 

GE15 

GB25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.8 

.2 

930 

1.6 

930 

.1 

930 

.5 

930 

CKTBOOBY  B 

4.1 

1.8 

1043 

4.0 

1.8  1029 

.9 

.4 

1009 

1.6 

.4 

1031 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GBIO 

GE15 

GB25 

OBS 

6E10 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.2 

-1 

4650 

1.1 

.1 

7440 

CATEGORY  B 

2.6 

1.1 

.1 

5403 

2.4 

.9 

.0 

8538 
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OFKRATIHG  LOCKTIOH  'A' 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  003-183 

STATIOH  HUMBER:  747810  STATION  NAME:  MOODY  AFB/VALDOSTA  GA  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  ALL 


CKTEOCfRY 

A: 

ARY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY 

B: 

BI^IEST  WINDS 

REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (HOURLIES  + 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GE15 

GE2S  OBS 

GEIO 

6B15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  6E25  OBS 

GEIO 

GB15 

6E25 

OBS 

CATEGORY  A 

.8 

.1 

10956 

.8 

.2 

10956 

.7 

.0  10956 

1.9 

.2 

10955 

CATEGORY  B 

1.6 

.6 

.1  12018 

1.5 

.7 

.1  12645 

1.3 

.5  .0  14040 

3.7 

1.3 

,1 

12983 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

6B10 

GE15 

GB25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

GEIO 

GB15  GB25  OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

3.1 

.2 

10956 

3.6 

.2 

.0  10956 

1.2 

.1  10954 

.7 

.1 

10953 

CATEGORY  B 

7.1 

2.5 

.2  12386 

7.2 

3.0 

.2  12583 

2.6 

1.1  .1  12068 

1.5 

.6 

.1 

11896 

TIMB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GEIO 

6B15 

GE25 

OBS 

GEIO 

6E15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.1 

.2 

.0 

54777 

1.6 

.1 

.0 

87642 

CATEGORY  B 

4.3 

1.7 

,1 

64060 

3.3 

1.3 

-1 

100619 

G  -  2  -  13 
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PART  H 


DEeREB  DAY  EUNMARIES 


DECREE  DAYS. 

CREATED  FRCM  BOURLY  0BSBRVATI0R8  (MAX4MIR/2  NHER  AVAILABLE),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  HUMBER  OF  DEGREE  DAYS  FOR  BACH  MOHTH  IH  EACH  YEAR  OP  THE  AVAILABLE  PERIOD  OF  RECORD. 

IRCLUDBD  BBHEATB  BACH  SUMWRY  ARE  STATISTICS  BASED  ON  A  30-YEAR  (1951-1980) 

FOR  (IF  AVAILABLE).  THE  30- YEAR  FOR  PROVIDES  AHS  USERS  WITH  A  SUMMARY 
OORSISTEHT  WITH  OTHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
OF  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (NCDC).  NOTE  THAT  THE  30-YBAR  FOR  WILL 
CHANGE  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DECEMBER  1990  HAS  BEEN  PROCESSED. 

MONTHS  WITH  NO  AVAILABLE  DATA  AND  MONTHS  WITH  A  VALUE  OF  ZERO  APPEAR  AS  BLANKS 
IN  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (•*•*)  DENOTE  AN  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAY  (OR  DAYS)  THAT 
CANNOT  BE  CALCULATED  (FILLED  IN)  AUTOMATICALLY. 

HEATING  DEGREE  DAYS. 

ORB  ’HBATING  DEGREE  DAY*  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
MEAN  TEMPERATURE  PALLS  BELOW  A  DESIGNATED  'BASE  TBIPEBATURE*  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  ON  A  GIVEN  DAY  IS  57  DEGREES, 

THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DAYS. 

COOLING  DEGREE  DAYS. 

ORE  'COOLING  DEGREE  DAY’  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESICMATED  ’BASE  TEMPERATURE*  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  FOR  A  GIVEN  DAY  IS  73 
DEGREES,  THAT  DAT  IS  SAID  TO  HAVE  8  OOOLIRO  DEGREE  DAYS. 

*65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEEN  SELECTED  AS  THE  NmONWIDB  STANDARD 
’BASE  TEMPERATURE*  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  HO  HEATING  OR 
COCH.INa  IS  REQUIRED.  IF  ANOTHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,  IT  WAS  SPECIALLY  REQUESTED  BY  THE  STATIOR,  AND  IS  NOTED. 


NOTH  1.  THESE  SUHWRIBS  ARB  NOT  AVAILABLE  FOR  PART  TIME  PERIODS. 
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OPKRATIIIO  LOCKTIOH  ‘A* 
USAFBXAC,  ASHBVILLB  RC 


HEATIHQ  DBOREB  DAYS 
FROH  aOURLY  OBSERVATIONS 


BASE  TEMPERATURE  65 


SXAnOR  NUMBER:  747810 

STATION  NAME 

:  MOODY  AFB/VALD03TA  GA 

PERIOD  OF 

RECORD: 

JAN  52  - 

SEP  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

YEARS 

JAN 

FEB 

lAR 

APR 

MAY 

«7UR  JUI» 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1952 

244 

238 

135 

78 

2 

60 

170 

396 

1323 

1953 

302 

233 

63 

45 

32 

204 

328 

1207 

1954 

292 

194 

217 

10 

3 

57 

234 

409 

1416 

1955 

396 

221 

156 

6 

45 

224 

375 

1423 

1956 

481 

156 

173 

57 

12 

235 

175 

1289 

1957 

248 

133 

173 

34 

5 

78 

124 

353 

1148 

1958 

565 

521 

193 

27 

4 

35 

94 

395 

1834 

1959 

427 

206 

198 

34 

20 

206 

366 

1457 

1976 

489 

173 

64 

11 

85 

325 

446 

1593 

1977 

688 

394 

99 

27 

48 

126 

411 

1793 

1978 

611 

529 

213 

26 

35 

44 

327 

1785 

1979 

540 

401 

110 

3 

16 

162 

392 

1624 

1980 

381 

423 

171 

41  1 

26 

175 

395 

1613 

1981 

601 

275 

218 

5 

20 

163 

404 

1686 

1982 

439 

198 

136 

45 

54 

136 

240 

1248 

1983 

516 

325 

202 

64 

11 

181 

439 

1738 

1984 

479 

263 

176 

64  1 

14 

245 

141 

1383 

1985 

604 

323 

106 

37 

37 

419 

1526 

1986 

428 

184 

160 

35 

34 

65 

303 

1209 

1987 

426 

321 

163 

92 

76 

131 

257 

1466 

1988 

496 

400 

185 

38 

1 

52 

84 

351 

1607 

1989 

158 

245 

143 

69 

5 

51 

132 

579 

1382 

1990 

249 

140 

89 

43 

47 

125 

217 

910 
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721 


1991 

1  360 

225 

125 

11 

WAR 

1  *34 

280 

152 

37 

0 

39 

157 

8D 

1  136.33 

113.63 

46.33 

24.07 

1.64 

23.03 

70.05 

H  -  2  -  lA 


352 

97.48 
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OPBmnRG  UXATIOH  ’A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  EC 


COOLIHG  DEGREE  DAYS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

BASE  TBIPERATURB  65 


STAnOR  NUMBER:  747810  STATIOH  NAME:  HOODY  AFB/VALOOSTA  GA 

LSI  TO  OTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  52  -  SEP  91 


TEARS 

.TAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1952 

22 

13 

34 

91 

350 

582 

569 

518 

378 

134 

18 

2 

2711 

1953 

5 

3 

90 

116 

456 

496 

526 

501 

369 

173 

19 

13 

2767 

1954 

11 

9 

92 

216 

227 

523 

599 

622 

487 

193 

12 

7 

2998 

1955 

8 

5 

143 

186 

391 

414 

543 

574 

449 

167 

40 

6 

2926 

1956 

42 

51 

114 

361 

439 

507 

571 

327 

165 

31 

29 

2637 

1957 

37 

69 

31 

171 

344 

464 

539 

513 

390 

94 

52 

3 

2707 

1958 

7 

7 

162 

312 

488 

547 

547 

457 

126 

65 

2 

2720 

1959 

6 

42 

24 

135 

380 

460 

515 

554 

412 

245 

42 

2 

2817 

1976 

15 

99 

146 

255 

395 

547 

483 

373 

84 

8 

3 

2408 

1977 

101 

131 

284 

549 

576 

496 

448 

118 

63 

9 

2775 

1978 

35 

146 

315 

478 

549 

548 

438 

154 

60 

26 

2749 

1979 

1 

7 

55 

172 

298 

433 

551 

526 

398 

171 

54 

1 

2667 

1980 

17 

25 

82 

288 

443 

633 

578 

492 

126 

32 

2 

2718 

1981 

3 

16 

210 

275 

576 

593 

496 

382 

138 

19 

7 

2715 

1982 

3 

7 

89 

111 

313 

494 

505 

507 

358 

157 

50 

46 

2640 

1983 

23 

67 

267 

391 

563 

567 

335 

213 

20 

15 

2461 

1984 

7 

45 

118 

304 

412 

444 

475 

313 

241 

22 

10 

2391 

1985 

7 

12 

55 

135 

319 

510 

543 

516 

399 

334 

163 

10 

3003 

1986 

32 

61 

114 

278 

468 

612 

499 

470 

214 

132 

15 

2895 

1987 

37 

121 

325 

469 

560 

595 

391 

49 

64 

28 

2639 

1988 

5 

6 

11 

106 

213 

419 

549 

567 

436 

93 

88 

15 

2508 

1989 

31 

54 

106 

116 

268 

490 

531 

515 

425 

225 

43 

2804 

1990 

4 

34 

77 

117 

394 

593 

572 

585 

456 

227 

33 

32 

3124 
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1991  I  7  12  78  212  380  476  575  557  431  2728 

MBW  I  6  16  57  137  316  477  552  537  408  167  49  12 

SD  I  10.02  18.86  35.83  40.35  57.46  56.88  38.91  39.31  49.41  64.33  37.33  12.16 
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A  W  S 


8TATI0H  IWHB:  HOODY  AFB/VALDOSTA  GA 
LATITUDE/LGHGITUDE:  30  58  R  083  12  W 
CLimriC  BRIEF  BOURLY  OBS  PC»:  OCT  81  -  SEP  91 

SIMURY  OF  DAY  FOR:  APR  42-JUN  46,  JUL  51-JUL  91 
BOORS  SUMtMUZED:  0000  -  2300  LST 
MAR  92  LST  TO  UTC:  >05 


FIELD  ELEV:  233  FT 
STATION  MSCS  747810 
CALL  SIGN:  KVAD 

SUPERSEDES:  JON  87 


MQMTB 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

EXIRM  MAX  TEMP  (F) 

82 

86 

89 

96 

105 

103 

100 

99 

94 

90 

83 

105 

45 

MEAN  MAX  TEMP  (F) 

61 

65 

71 

79 

90 

91 

90 

87 

79 

71 

63 

78 

45 

MEAN  TBIP  (F) 

52 

55 

62 

69 

81 

82 

82 

78 

69 

61 

54 

68 

45 

MEAN  NIN  TEMP  (F) 

42 

45 

51 

58 

65 

71 

73 

73 

70 

59 

44 

59 

45 

EXTRM  NIN  TEMP  (F) 

4 

18 

22 

35 

44 

51 

64 

61 

42 

34 

19 

9 

4 

45 

D/W  TEMP  GE  95  (F) 

0 

0 

0 

* 

1 

4 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

16 

45 

D/W  TEMP  GS  90  (F) 

0 

0 

0 

1 

6 

16 

20 

20 

10 

1 

f 

0 

74 

45 

D/W  TEMP  LT  33  (F) 

6 

3 

1 

0 

0 

mm 

0 

0 

0 

1 

4 

15 

45 

D/W  TEMP  LT  20  (P) 

1 

f 

0 

JHQH 

0 

WM 

0 

0 

0 

f 

1 

1 

45 

HBAT1H6  OB6FEB  DAYS 

434 

280 

152 

37 

1 

0 

0 

0 

0 

39 

157 

352 

1451 

40 

CO01.IRG  DBGRSB  DAYS 

6 

16 

57 

137 

316 

477 

552 

537 

408 

167 

49 

2734 

40 

HBAH  DBWPOlirr  TSfP  (P) 

39 

42 

48 

52 

61 

68 

71 

71 

67 

57 

51 

42 

56 

10 

MEAN  WET  BULB  TEMP  (P) 

45 

49 

54 

58 

66 

72 

74 

74 

70 

62 

56 

48 

61 

10 

99.95%  WCPA  (FT) 

550 

700 

700 

600 

450 

450 

350 

400 

450 

450 

500 

450 

550 

10 

1  MEAN  REL  HUN  07  LST(%) 

76.0 

jtHQl 

80.1 

78.2 

82.3 

84.7 

86.2 

88.6 

85.9 

82.3 

83.1 

79.1 

82.1 

10 

MEAN  REL  HUM  13  LST(%) 

56.1 

51.8 

47.4 

51.1 

56.3 

59.8 

60.9 

58.2 

54.7 

56.5 

56.7 

55.3 

10 

MAX  24HR  PRECIP  (IN) 

3.63 

3.21 

5.70 

5.60 

5.64 

3.57 

4.64 

5.42 

4.68 

3.17 

3.84 

5.70 

45 

MAX  FRSCIP  (IN) 

19.85 

11.07 

12.07 

11.60 

11.68 

11.20 

15.52 

8.99 

7.32 

6.41 

9.14 

70.15 

45 

MEAN  PRECIP  (IN) 

3.79 

4.20 

4.88 

3.70 

3.77 

4.47 

6.25 

5.23 

3.37 

2.05 

2.43 

3.63 

46.91 

45 

MIR  PRECIP  (IN) 

.44 

1.33 

.67 

.28 

.19 

.75 

1.62 

1.29 

.06 

« 

.06 

.12 

23.69 

45 

D/W  PRECIP  GS  .01  (IN) 

9 

8 

8 

7 

8 

10 

13 

12 

9 

5 

7 

8 

104 

45 

D/W  PRECIP  GT  .50  (IN) 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

3 

2 

1 

2 

3 

30 

45 

MAX  34RR  SNFL  (IN) 

■Qi 

2.0 

» 

0 

mm 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.8 

2.0 

45 

MAX  SNFL  (IN) 

2.0 

1 

0 

■1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.8 

45 

MEAN  SNFL  (IN) 

MM 

.1 

1 

0 

mm 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

HO 

45 

D/W  SNFL  GS  .1  (IN) 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

HI 

45 

D/W  SNFL  QB  1.5  (IN) 

■■ 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

HI 

45 

MAX  DLT  Sm  DEPIB  (IH)  , 

1  0 

1  2  1 

1  •  1 

1  0  1 

1  0  1 

1  0  1 

1  0  1 

1  0 

1  0  1 

1  0  1 

1  0  i 

1  1 

1  2 

1  « 

PRVLNG  NND  DIR  (DBG) 

$29-31 

$32-34 

$20-22 

$23-25 

$08-10 

$23-25 

$20-22 

$23-25 

$02-04 

$02-04 

$05-07 

$02-04 

$05-07 

10 

MBAII  WID  SFD  (KTS) 

4 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

10 

MAX  VRD  SFD  (KTS) 

44 

49 

48 

52 

51 

65 

45 

48 

46 

44 

55 

39 

65 

40 

SRY  COVER  GT  5/10  (%) 

54.2 

53.2 

50.2 

42.3 

49.0 

53.6 

55.1 

51.3 

47.3 

41.9 

47.5 

54.3 

50.0 

10 

D/W  TBUiniERSTDRHS 

1 

2 

3 

4 

7 

10 

14 

11 

5 

2 

1 

1 

61 

45 

D/W  FOG  (V5BT  LT  7  MI) 

16 

14 

15 

14 

17 

18 

19 

21 

20 

17 

16 

16 

203 

45 

LEOEIfD:  ARM  -  ANNUAL  FOR/YOR  >  PERIOD/YEARB  OF  RECORD 

0/H  -  NEAR  NUMBER  OF  DATS  WITH  WCPA  •  WORST  CASS  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

C  -  BASED  ON  LESS  THAR  FULL  MONTHS  I  -  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

**  -  IRSTAHTANBOUS  PEAR  WINDS  $  -  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 

*  -  DMEA  NOT  AVAILABLE  WIND  DIRECTION 
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MONTO 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUBNClf  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


M( 

yim 

1  JAH 

1  FEB 

1  MAR 

1  APR 

1  MAY 

1  JUN 

1 

1 

1  SEP 

1  OCT 

1  NOV 

1  DEC 

1  ANN 

1  YOR 

LST 

00  -  02 

30.4 

24.3 

23.4 

11.6 

8.2 

7.3 

5.9 

7.8 

11.3  ; 

14.8 

22.4 

27.1 

16.2 

10 

03  -  05 

35.1 

29.6 

30.3 

18.6 

16.3 

15.3 

13.5 

16.2 

19.9 

25.1 

35.1 

34.0 

24.1 

10 

CIO 

06  -  08 

38.4 

35.7 

38.6 

20.8 

21.4 

25.3 

20.8 

32.4 

36.8 

36.2 

42.1 

40.2 

32.4 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

37.5 

32-3 

30.6 

13.6 

14.1 

13.7 

12.2 

18.3  , 

20.3 

24.0 

32.0 

23.5 

10 

AND/OR 

12  -  14 

31.5 

25.1 

20.3 

11.2 

7.1 

5.1 

5.7 

8.6  i 

11.2 

13.8 

17.9 

24.5 

15.2 

10 

VSBY 

15  -  17 

24.7 

18.8 

12.0 

7.1 

3.1 

3.3 

4.1 

6.5 

7.8 

7.7 

10.7 

19.8 

10.5 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

22.3 

16.8 

11.0 

5.8 

2.8 

4.2 

2.9 

4.8 

7.1 

9.1 

12.1 

21.1 

10.0 

10 

21-23 

23.3 

18.9 

12.9 

6.9 

4.1 

4.7 

4.1 

3.4 

8.4 

12.2 

16.8 

22.8 

11.5 

10 

ALL 

30.4 

25.2 

22.4 

11.9 

9.6 

9.9 

8.6 

12.3 

15.4 

17.9 

23.6 

27.9  1 

17.9  1 

10 

00  -  02 

25.6 

20.2 

18.6 

8.2 

6.8 

6.4 

4.8 

6.6 

9.0 

12.8 

20.7 

22.2 

13.5 

10 

03  -  05 

31.3 

25.5 

25.5 

15.6 

14.6 

13.4 

12.6 

15.3 

17.6 

22.7 

30.2 

30.4 

21.2 

10 

CIO 

06  -  08 

33.1 

29.4 

31.2 

16.4 

19.7 

23.6 

20.0 

31.1 

34.6 

34.0 

38.2 

35.7 

29.1 

10 

LT  1500  FT 

09-11 

30.1 

25.4 

21.6 

9.5 

6.9 

5.8 

11.7 

13.8 

16.7 

25.3 

28.5 

16.9 

10 

AND/OR 

12  -  14 

21.3 

16.3 

8.9 

mSm 

1.2 

4.3 

5.5 

16.6 

7.9 

10 

VSBY 

15  -  17 

14.6 

11.7 

6.5 

.6 

2.4 

2.8 

4.0 

12.5 

5.8 

10 

LT  3  Ml 

18  -  20 

15.5 

10.6 

6.3 

1.3 

3.0 

1.8 

2.8 

3.9 

4.8 

8.2 

11.9 

6.1 

10 

21  -  23 

18.3 

14.1 

8.8 

2.2 

3.6 

5.5 

9.6 

13.1 

14.8 

8.3 

10 

ALL 

23.7 

19.2 

15.9 

1  8-2  ! 

6.8 

7.6 

11.4 

13.7 

19.0 

21.6 

13.6 

10 

00  -  02 

21.9 

15.2 

12.4 

mm 

1  3.4  1 

5.1 

warn 

10.1 

16.7 

18.8 

10.4 

10 

03  -  05 

27.0 

20.6 

20.0 

BoeI 

■eg 

10,2 

10.0 

12.7 

15.8 

17.7 

24.1 

26.2 

17.1 

10 

CIO 

06  -  08 

27.7 

24.6 

23.1 

15.2 

19.1 

15.9 

23.2 

26.3 

27.1 

30.6 

30.6 

23.3 

10 

LT  1000  FT 

09  -  11 

24.0 

19.3 

14.4 

■ii 

2.8 

8.3 

7.8 

10.9 

18.8 

22.2 

11.8 

10 

AND/OR 

12  -  14 

14.8 

11.3 

4.8 

.9 

.8 

1.5 

2.0 

3.1 

4.6 

12.0 

4.8 

10 

VSBY 

15  -  17 

12.2 

3.2 

.4 

1.3 

1.8 

1.6 

2.4 

3.2 

HI 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

12.4 

3.7 

.5 

1.2 

1.9 

2.1 

3.3 

5.4 

10 

21  -  23 

14.6 

5.8 

2.7 

1.2 

2.1 

1.8 

1.6 

3.8 

6.2 

9.1 

5.8 

10 

ALL 

19.3 

1  1 

10.9 

5.5 

4.5 

5.3 

4.7 

7.1 

8.3 

10.1 

24.1 

isi 

1  10.1 

10 

00  -  02 

4.4 

1  1.8  1 

.2 

.3 

.6 

.7 

.4 

.2 

.7 

1.0 

■a 

2.8 

1.2 

10 

03  -  05 

8.2 

3.4 

1.4 

1.2 

2.8 

3.1 

2.7 

2.6 

3.3 

mm 

5.9 

3.9 

10 

CIO 

06  -  08 

9.5 

5.2 

3.3 

2.0 

3.1 

3.2 

4.9 

5.2 

6.5 

10.4 

10.1 

5.7 

10 

LT  200  FT 

09  -  11 

2.7 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

1.7 

4.0 

1.0 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.1 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.1 

10 

VSBY 

15  -  17 

.0 

-0 

.0 

H9 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

,0 

.5 

.1 

10 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

.3 

.0 

-0 

HI 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

1.1 

.1 

10 

21  -  23 

1.9 

.0 

.1 

.0 

.2 

.0 

.1 

.1 

.1 

.6 

1.4 

.4 

10 

ALL 

3.4 

1  !•»  1 

1.2 

.7 

.5 

.8 

.9 

1.0 

1.1 

1.4 

2.7 

3.3 

1.6 

10 

HURRICANES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  : 


HR/TS 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

60NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/2 

1/3 

0/3 

2/5 

0/9 

2/5 

1/0 

6/27 

120NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/2 

1/9 

1/3 

7/12 

7/17 

4/12 

1/0 

0/0 

21/55 

240HM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/4 

3/14 

6/14 

15/25 

18/31 

11/29 

2/1 

0/0 

55/118 

REMARKS  @ 
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DISTRIBUTION 


347  OSS/DOW,  Moody  AFB,  GA  31699-5000  .  3 

USAFETAC/DOL  (Techiiical  Services),  Scott  AFB,  IL  62225-5458  .  1 

OL-A,  USAFETAC,  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723 
DTIC-FDAC,  Cameron  Station,  Alexandria,  VA  22304-6145  .  .  . 

AVVSTL,  Scott  AFB,  IL  62225-5458  . 


DIST 


(N  CV  CO 


